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I. Gegenstand, Mediode, Perioden. 

(SickLonu deatsche StMb'^ ' und RechtMe« 

• ♦ > 

IL Quellen der deutsjcheii Geschichte. 
0^£h^ ig). 

jP'r Q, Dahlmdmn^ QueUeaknnde der dmit^ 
scÜen6e8chtcb(e...CMH|iBgt 1830;*. 



1. tlrkuhden. 

a. Verseichiiis^e 4«r WexM, ia irelchen 
^Ur^Luadeii enthulten sind« ^ 

1) Dan. kberh. Bäting: (^. 1T5S). Claw di- 
' ]^l<matica;8.A. Häiiiloir.i754; 4: ]).57 — 144« 

2) J.'(3füiL Hpffmann (»t*ir»S[) tt Jffenr. Ober- 
' ^ Aamp r D« rer ^lomatieä ia<mbrbfSoiie8 ed. H. 

Gtb.Fränckd, Ups. 1768^ 4; S. 125^^175. 
•8) /• St. Pütter: (it.i807).^ Litteratur des deut- 
t't scbenlStaalsreehts. 6dtt.t7^&-*^83* S.T. im 

2tenT. &*60. I 767* l r v 
4) Ji LeT* Klühet: Neue litt^mtm^ des d« Sta^üh* 

Rechtov &la]ag;i7^t. 8«6l9i(|^t auch als 

4t«r T. 4es Pttterschtti Wei-b)« 

i •■ 



• £ 

6) IT. Tr^. Glo. ßchönemann: (st. 18 02). Ver- 
such eines yollständigen System^ der Diploma- 
tik. Hamb.1801 — 2. Mit neuem Titel. Leipz. 
1818. 2.T. im IstenT. S.173 ff. 

b« Urkundenyerzeichjaisse. 

1) Pt, Georgisch: {%t.\7 ^6). Regesta chrono- 
logico diplomatica^ in quibus recensentur omnis 
generis xnonumenta et documenta publica, (v. J. 
316t^l7ÖO). j]^. f^ij)*;lC'|^f— 44. 4. T. F. 
Der 4ldT« alphabetisches Innhaltsverzeichniss der 
Hauptgegenstäadei als: Staaten, Familien und 
Ortschaften, auf welche sich die UrLk. beziehen. 

. r ' ! «); ' A' Wr^^BQJkhterj. I?fc Xhkfmim a*r Jlömi«4ie^ 

^. ; . r iK(Hiige yu Kai$et vo» Coni^adi.^ hW Heinrich VII. 

" (v. J. 9 1 1 — 13 18) in kun^ta Auszügen. Ff. 

. r l-SSl* 4p r ' ' ''^ ' 3 

'• ''SJJ.Vän. Reiche: (st,* 17^99).; Chronologisch^ 
'sysieüialisches Vefzeictriiss zur Erläuterung des 
• ' J^tttai*i«PÄvait-Hpärsieiii^ihts^^körtg*i!''ü^ 
Bfiekebutg 1783 .^v • -^ - ^^ '- 
4) Ch. Schott gen: (st. 1761). Inven^a^i1^m j^i- 
plomaticum historiae Saxoniae'superioris. (v. J. 
r-i : .V 5<)0---'lt4i;'Tlrfl.t>4T.F4'=^' '-^'^ ^ -'' 

/ 6) L. Ad. SthultS^t (st»1^8^26)i bft^etörmmdi- 

^t|> • ' :> plw»«!tjcapi, .oder,chro||olög^9h gjapr^fiete Ur- 

. . JLUiuiji2P(T- Auszüge fiä9ni^^iph^rr;ivl>^i^ die Gesch. 

-^ ^ . , Qber^SfphpeiiA yoa^h ^d^nan.UrXk. (v., Ji 704 — 

,.'..>n;1829)jAUeöb.Ru40l$t-l«2JtnT«Ä. 2.T. 4. 
.; , ; «ß) '.^Otyo^ Qli^Hßmptl:Xs^i7^9)^ , Inventarium 

> !. •:r4ip^PV(^^^iQ!^^UftQriaeS[^xptfi9^t|ifer^^ 
; ;r r V^iipsil;7;95-^9«..>4*'T. R. PftVoUendet, sollte 
bis 1778 fortg^^Ut.wprd,en..T . 

^. 7) ^t^ßthhxW^J'ther^ (Ät; imSOo. Silesia di- 

. iptön^^ipa^ .Qder:Vcffseidhni$« 4er gedruckten 
Schleift dqplonwitam pririli^ioiiüQi ii. s. w. Bresl. 



iiij 1 . ': »I • • 









I » ' • 



*•> t\ 



jl .< ^ . . 1741^4^- 9«T»!4« Deri^taeäOiSltdiegeist« 

JUoliea^/de]^ 2te die WeldItheitiUrkk. 

8) Qp. Gp Gesterdingt (st 1802)* Chrönolo* 
gisches Verzeiclimss drgedroDkten Pommersclien 
iund Rüfianisohen Urkk^ (▼«J«. 844 ''--1548) 
Rostock 1 78 l-r*82. 3. Hefte. : 4.^ NacUäs^ig 
und imyt^täkidig; . ' •• i 

9) J, ^^.Kr: Cklriehs: (stÄTM)* ( i Verzeiclmiss 
der von Dre^crjscliati übsigm! Sammlung Pom- 

;. ; faier^i^er Urkk. (v. J. 1170-<-1690> Alt- 
S&Uiobl7^51i F. M 
1&), MfldUenbuigisokeft'UiiKaiiidei^Tlttyfei^ (r« 

J. 471— 1719) Ratzeb. 1760. 4/ 
li): Ter^cbuuiB Qber«-Laa^tsusclier Urkk. (v. J« 
.: :96&^1»03) Göplite(1799r^lft24y. 2.T. 4. 
12) V/. JaCi-Mosar:^ {st.l78i»)*< .Y^rzeichniss vieler 
^ ) ..Ubipd^rf' g^dirud^ftes Wäjrtember^scher Ujrkk. 

Stuttg. 1755% , • .. . 

u,iiiS^u\CVIL äi^iLatojfr..B£g«9tt, siy^TemmBoicantm 
- :; :rtautogir^ia^(T.L77ft^liS|0&) M^ 

28. 4.T. 4. ;; i . 

. i44); /.. ff. Oud.Fmdrizä0Btequigny: (^t.l795). 

.'1 .: . .TableschlfOnobigiqneadds.dijplaQieiy chaites, ti-* 

/ tre^ fli aetes irapriwifa coueernaAt I^istoire de 

Frw€€*(;r;J:. 142^1 199). P«iS*176Q-83. 3.T.F. 
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G. Allgemeii;ie^ Urkunden^aiuQ^luneeni und 
,',.,, fü» gan» Deutscliland. 

.':. .ni.rl) JiduLünigi (8t..l7.40)ki Defitsches Reichs« 

>L\J . . lluäiv:;,Lp«. 174Ä-H-88. Ä4.T F. Besteht: 

1) Aus Pars gi»^«r^lis I— tII*. (T. I ) und dessen 

"... Cootitiualio I-hJI. (Tv2— t4>i Ä) AujPars spe- 

'■' Cialis It^IV..(T; 5) uütid. dessen Continuatio I. 

' :. (T.ß^7),U«(T.8~ll), IIL (T- 1 2) , I V. 

. ' ' ;..• ij . (T.13.-^f4).: 3) AusL deA' Spi4?Uegium eccle^ 

siasticum L (T..l5-*-ie),'.v IL^CT. 17), ül. 
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. {T. 20), m. (T, 2 t). 4) AuÄ dem Spicilegiom 

secuiare I — H. (T.22 — 25). Das Hauptregi-> 

ster enthalt T. 24. 
2) De^'S^Iben: Codex Germaniae diplomatiGus. 
' Ff^Lpz. 1732 — S4. 3.T.F. Hauptsächlich für 

die Oest^rreichischen Staaten.* 
^1i.!!j\S) ''Desselben: .Codex Italiae diplomatilcus. Ff. 
-iiio^] ;., ..: .Lps.l:726— S'6i'4.T. F. • / •:• 
^}IL . u< ' • -SäinmtUche. Uikiindtowerke Lünigs sind 

schlecht geordnet, - unkritisch behandelti nach« 
•y) •m:.! .* .'ilfiss^gedradit^imMaciiIatiirprebe und dennoch 

nkenlbf3]lr]i«ihk MI' .1 

J. .7 ^^'4^ ir.'Pi^ de Ludewig: (st. 1743)« ]leli<jpiiae ma-» 
A' /I .? . : So^seri^^toruim oianis aevi dij^lematäm ac monu* 
'i - iy ^ 'meotoram. Ef.lLps; 1720-T-4i. i2«T; Urkk. 
..i/x J i ' Chron. Briefe u. iÜ>faaBdl. T.9^«;p.ll49. Codex 

legg. Normannicarum# 
iiu. if. ; .^)iiiG. CVkh .^^laBixnisr. (st.^35)* Tabuhtahim lit* 
— r: o.t i »( 'terarümepife ▼e{er«m.spiciiq[i)iin.: ^Ff. 1724—* 

26. 2.T. ■• .'i'.^; ..' :• 

•f r v! : Ms) . Raym. DueUius:{A. \ 7^69)» Bxcerpfohun ge« 
-1) t ' fi) nealoigioo hislovtcqntta Ubri 2^ Lips.1725. F« 
•;) yil^ii'ij ff. Chr^'de Smkeßherg: (it4i768). Selecta 

* i.T.t .f, idrisiethistoriaieiim. Ffi 1784—41. 6.T. Urkk-^ 

nnd .Chron. T« 5. Statuta Wi^nnensia. T. 6. 

^"" «'^'J^tütoSuaiWlav. 11279.' ^' •' 

8) jiub. Miraeus : (st. 16 40). Opera diplbmatica 

* ii): ) fi r .[ et historicä h. e. tod«x dohationJünpisdrum. ed. 
: J.l .: >?: . J.Fr<mc.Fopperis. i ftmiell.4734 — 38. 4.T. 
II . ]j [ p, . iFür dic'Niedcrlande. i r 

- • : 51) CÄ'r. Schöttgm (st. 1761) et G. CÄp. JTr^^^s- 

•^ ' « ' s/g'.* (st«'1758). Diplomataxia et scriptores hi-* 

. storiae Germanicae medii aevi. . Altenb. 1753 — 

* '' ' 60. 3.T. F. Yorzikflich Sächsische u.im 3T. 
•• 1 f ;i Pommerschef UiiLk. .: > 



•*— - 9 ■ 

> 10) St. AUx.JFiirätumin: '($U tT»&). Subsidi« 
diplomatica adiielecta juris ecclesmtici et histo- 
riae caipita« Beidelb. 1772--*^80* IB-TJ 
11) Desselben r Nova sdbsidia diplomatica. Das, 
1762»*— 93« Diese beiden W«Hie enthalten Torz. 
Urklu des wetftl/nnd sü^. Deutschlands« 

. it) Pen. N. KifMUhger 2' (stl 1819); » Sammlnng 
nieiJiwäxidi^erNJichriGhtäimUi^kllu «1^ Lpz. 
1806« ' 

13) M. Frtu V. Freybirg, • Sanunlttng. historischer 
. Schrift«! ntad U]»klu: 8tnäg/u.Tti>.. 1 — 

31» 8*T* 

14) Fr. Dom. .Häberlin: 1(8^ 1787% Analecto 
medii aevi ad Ulustranda jura^ et res tjrermanicas. 
Norimb. Lips. 1 764. Niederd« Uxkk. u« p. 607 
Statuta Stadensia sa^e« XI Yel XII. . <<- 

J5) J. Pt. Schünck::(stiiSi4). Codex diplom»- 
ticus eichibens diartas. Ustoriam med. 'aivi illa- 
strantes. Mog.1797»- 

• Urkundensammlungen I' die vorzüglich 
oder ausschliesslich einen b^sopdern 
Theil Deutschlands betreffen« 

• ♦ < ♦ . » * 

1) Cp.Besöldus: (st. 1638)« Documenta sediviva 
. monasteriorum praecipue .in ducatu Würtem- 

bergico sitörum« Tüb« 1636« 4. undlVienn. 
. 1726. F. 

2) X Steph. Burgermeister. Reichsritterbchaft-* 
liches cpi^ua juris, oder cod^ diplonmticus eque^ 
stris. Ulm 1707. 4. 2*A. ülml721.ra,T. 4. 

3) F. E. Kettner* Anti^uit^tes Quedlinburgenses. 
Lps.1712. 4» 

4) J*F. Schannat: (st 1789). Corpus traditio- 
num Fuldensium. Lps.,1721* F. l 

6) .Fal.B. de Gudenus:(€U 17 68)^ Sylloge I. 
variorum diplomatariorum monnmentoyumgue 
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. . tetconm, res GenasAnkük SmpiEiftua verp M ogimti« 

• BAS iUnstranUuin. 'Ff. 1728* - 

6) . Desselben: Codex dIt>loin«lioii8 anecdötomm, 

.. xcs Mcf^BBläias^f nmcicasy Trefirenies^ finitima- 

rumque regionum illu&traiitiiiiDu FfJLps.l 743 — 

68. 5*T. . 4* 6w starb Yier Stunden nach Voll« 

' endniig d^ Yoirrede. des 4. Bandes, den: 5« gab 

Fr^ C. v* iBuri ohd i&ach dessen Tode /• Daru 

V. Olenschlager heraus. Ein . noch unübertrofr 

£»es Mosterw^ in jedes Rücksicht. • . 

.f). jn Ch. JLünigi. i GolleeliO' alOTay ^worimi der 

mittelbaren oder landsässigeli Ritterschaft in 

Deutsahland soiider{>are Erärögatiyen auch Pri- 

i vilegien unÄ Freifaeitien enthalten sind. Lpz« 

. .1780. F. . . 

8) Ph: Hübet: (st. 1725). Austria ex archivis 

' Mellicensibtts illustrata. Vienn. 1743. F. 
.' 9) . /• Fr. Falcke: (st. 1 753). Codex traditionum 
Corbejensium. . Gudferb. 1762. Fk 

10) Sam. Lenz: (st. 1726), Markgräflich Bran-- 
denburgischeUrkk.* o.O. 1753 — 54. 2. T.' 

11) Ph. PF* Gerckefi : (st. 1791). FragmentaMar- 
chioa. Wollenb.lV55 — 63^ 6.T. 

12) Desselben: Diplomataria veteris Marchiae 
Bruidenb. Salswed. 1765—67. 2.T. 

18) Dtesielbeu! Codex diplomaticus Brandenburg 
gensis. Salzwed.1769 — 85r8«T. 4. . 

14) ^nt. Ulr.v.Erath: (st^l778). Codex diplo- 
maticus QuedUnbm^ensis« Ff.l7|S4» F. 

16) Fr. 11. Dreg&r : (st. 1 76 1); Codex Pomeraniae 
▼icinai^omqae regionum diplomaticus (ed. /. C 
Conr. Oelrichs) T. 1. Beio).1768. F. (geht 
bis 12^9| mehf ist nicht erschienen)« 

16) Andr.Lamey:(jsi.i%0%). (3odexprincipisolim 
abbatiae Laurishamensis diplomaticus. Mannh« 
1768* 8«X». '4» / :. 1 



^ '. . Ma^hntba;, Mendel 768r-^76.iO.T. 

18) Desselben: Thuringia . el Eich^feldia med, 
r ' '* : ' aim seccles^tiea. Das, 1790» 4« - 

19)^DesieIbetk: Moaasticon palatiniud. Das* 1793 
.V.': ■ . .• — d6J" 6.T.. • • • . V. :. 

20) Monumenttf Boictt. Mona4;li. 1799 — 1829. 

' S8«T. .4'. Didr leiite Band ist auch deip efste der 

nenai Fol|;e. 

1 '^ ' i.S!l) J.Ehf^nfr. Böhme: (stl77«)» Mptomatisclie 

Beiträge atlr Untersiiohiing' 4et ^cUesisclien 

Rechte imd Gescliichte. BerLl770— 76. 6.T. 

'^ ' .'. in 2Bdd. 4. ' 

22) X ZXiTi* Schopflin: (st. 1771). Älsatia diplb- 

matica. Maormh. 1772-^75. 2.T. F. 
»2$> G. TV. Zapf: (st. 1810). • Monamcnta anec- 
dota historlam Germaniae iU^trantia. YoL 1. 
• Aiig.Vind. 178dr 4. Süddeutsche Ürkk. 
ii)* P^en. Kindlinger: (slvl819). Münstersche 
Beiträge zur Gesch. Deutschlands y ' vorzüglich 
Westfalens. Münster 17 8 7 — 93. S-T. . 

25) Landtagsabschiede und andere die VerfassuBg 

• des Fürstenfhums Lüneburg betreffende Urkk, 
Hann.1794. 2.T. ^ 

26) F.A.Ruälöft (St. 1822); Oodei diplomati^ 
ctts historiae Meg^aipölitanae/ Schwer. 1789. 

I 2. Fase' 4* * . * ' 

27) Jiv% H^rmayr.' Diploinatische *lleitrSge zur 
Gesch. Tyrolsi.MiWelaJt* Wien 1802—6. 4.T. 

28) Dease.lben: Gescbichte der g^ftirstet^db Graf- 
schaft Tyrol. Tiib/isbfl.» l.Th. in 2 Abth. 

• -: . • ;Mehr Urkk. SammL al^ Gesch. 

29) Fr. Kurz. Beiträge z.Gesich. des Landes Oester- 
*• ' reich ob der Ens. Linz. Ljpz. i8Ö5' — 10. 4.T. ^ 

30) Jbj./ro(/':'(st4l826).' Eichsfddisches Urkk. 

- : Bueh. (v.ia^22«-^l6^) äött 1819. 4. 



*> 
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ftl) W* Qunther. Codex diiJonuiticu R^ieno-Mo-r 
•eUaaus. (¥.J.7fi2*-^17&6)« Coblenz 1822 — 
26. 6.T. '1 

82) F^H.Jos.Nie^Jert. Beitvi^ s«m Mfinsterschen 
Urkk« Bache» Mänaterl824« 4« 

83) Desselben: Münstersche Uxkk. iSammlnng; 
Crefeld 1826 — 29« S.T« 

84) ff. Schreiben Urkondenbacli der Stadt Fre^ 
biu^ im Breisgau. Freib.lB28«— «^29« 2;T« 

85) 6. /^ t;. Raumer. Sunwnlimg .ongedsnickter 
ITrklu a. bnmdenbnrgisclieii Geftcli* Berl. Stett« 

Elbipg.lSSl. 4. 

86) G. A. Tzschoppe mid G. A* Stenzel. Scble- 
• $isch-*Ii9Qsitzi8cbe Urknndensammlong tnr 6e- 

•cbkhte d. Ursprungs der Städte u. der Etnfuli- 
rang nndVerbreitong deut^eher Rechte in diesto 
. Ländern. Hamb. a.BerL 1832* 4« 

Die wichtigsten Urkandensanunlnngen in Wex^ 
ken über deutsche Specii|Igeschichte siehe bei 
diesen. 

e. Allgemeine, nicht nur für Deutschland, 
yiefmehr besonders für die neuere Gesch« 
wichtige Urkundensammlungen« 

1) G.W.Leibnüz: (st. 1716)« Codex juris gen- 
tium diplomaticus. Hann. 1693* Daau d e s $ e 1-« 
b e n : ^Mantissa codicis j. g, d. Das. 1700. 2*T. 
F. 2.A. 6uelferb.l742. 2.T. F. Unv^änr- 
derter Abdruck. 

2) J.Dumont: (st* 1727). Corps uniyersel diplo- 
matique du droit de9 geos« Amst. 1 726. 8.T. F, 
Dazu gehört: a) J. Barbeyrac: (st. 1729)» 
HlBtoire des anciens traittfs jusqu^ä Charlemagne. 

. Amst. 1726. 2.T. F. b) J. Rousset: (st. 
1762)« Supplement au Corps nniversel diploma* 
tiquet Amst.l789*^8«7*.F* c)/. Yves de 
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Saint. Prestj: ($t. ItSft). HlMMta ^ tr«{Ui 

.de paiz et waXrts aegociattoni* da 1 7 $ihiU depak 

la paix de Yenrins joiqu* k eellede Nimw^fue« 

' Amst* 1725.2.T.F. d)J.leClerc: (st 1736). 

iNegotiatioQS secirites tooehant lapaix^e Man- 

gier et d* Osnabrag dep. 1642 ~ 1649. a k 

Haye, 1726— r 1728. 4. T. R Das ganze 

~i .. '*/ .Werk zusammen 19.T. gewöhnlicli in 28 bia 

SO Bdn« Damont seUoss mit 178,i| Roasiet 

setzte ihn bis 1 73fllt /ort 

8) F. A. W. Wenck: (st. 1810). Codex jori» 
gentiom recentissimi. Lips* 1781^-^9^« S*T« 
(von 1736—1772), ' , , 

4) G. Fr. V. Martens: (it*1821). Recneil da 
traites depais 1761. jasqn'i presenL (1801)« 
Göttingi 1790 — 1801. 7.T. (ed. 2. der er- 
sten 6.T. Gott. 181^^-1826.) Dazu dessel- 
ben: Suppleii^nt aarecaeil.dai*1802 — 1830« 
1 h t- tht 4te Theil enthält das Inhalts- 
▼erz. zu allei| Yorhergehenden 1 l.T. und Yom 5« 
beginnt mit Ibesonderm Titel der: Nouveau re*» 
cueilet^. Der 9teTA von C/iAfarfen^9 lO.n. 11« 
nm Fr.. Sdälfüd. Daa ganze Werk 18. T. 
reichte 1761— 1828« F. 

Zur KirchengeschiohM« 

1) Bullarium magnum a Leone M. ad Benedict XIV« 
(17Ö7> jLuxeiKai.l747--68. 19.t. F., 

2) Bullarium magniun op. G* CiHfuelines Ronu 1733 
—48. 14, T. F. (in 28 Bänden.) 

3 ) £f. M. Eisenschmid. Römisches Bullarium, oder 
Aaszuge diir meikwurdigsten pSbstUchen Bullen aus 
anthentiadben Quellen« 1,T« Neaitadka.d.0. 1831« 
▼•J*468<r-1686. 
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Ä. Vcrze.ifcBinifis^ <ler Sclirifteii über Denk- 
mäler in tJeutschl. *, ' 
' ' ; ; iy J. S am: Er seh: (st. 1829). Literatur d. Gesch. 
ü; dieren Hülfswissenscliäften. 2.A. Lpz. 1827. 

;; *' ; 'n.;2588; ff. • ; 

.\ 2) J[eK D. Reu^s: Repertoriirm bomit]|ientationnm 
^' ' a societatibus litterariis editaifüm« Historia. Göt- 

' ^ ' ting. 1810. 4, p. 60. , / ' 

. b. Denkmäler. , , , . , 

•T . c' . ,1) •^* • ^' ^•. v.ffuepsck : . (st* 1 8 &}• Epigramma- 
tographia s'eu coUectiO;insoriptioiium provincia- 
, , ,. mm Germaniae inferioris. Colon. iBOl. 4. 

Eiii" Üafernelimen^' welches .wöM T^rdiente, 
' dass es .'fortgesetzt würde. 
2) Märq\ Her'gott: (st. 1762}. Monumenta do- 
müsAus^riacae.V^enn.*F^ib.St.Blas. 1750 — 72. 
4.T. der 'S und 4 Von Marti Ghrberu jeder in 
2 A^th: zusammen 7.'t.lif.,m:Vt\sk. 
Von Siegeln iind Atunzen s. §. ^. ' ' ^ 

.Tg..,Qpschichtsckreib€r. ., . , , 

• ^ ' Sammlitogen d-er Gesx^hi.chtseh^eiber. 

a« Verzeichnisse derselben.' ' ' - ' • t 

1) /• Alb. Fabricius: (^t. 1736). Bibliotheca 
mediaisi et ii^ivae Li^xiwiiäs ,\ i cum supplem. 
Seh öttgerdi ed. /. Dom. Mänsi. Patav. 1754. 
6.T.'4.' •' ' '• :.:.-..■:; ^ 

2) Gr.'Chr. Hamberger*: (»ti 1 f 7«)* ^ttverlässige 
!^f achrichten yon d. vomehmgleB £$chrilUtelkrn 
v; Anfange der Wat Ms i5Ö0% Lemgo-i-756 — 

3) Dir^ctorium bistorieoniin'mecUi potissimnm aevi 
* ^ ' ^ ^p6si Man/* Bfeherum tßt iteratas /. Dav. Koe- 

leri curas emendavit el«'äiixit-<?. Ckr^'Ham' 
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hei^ger,: 'maiüg. in^\!i: . fOdit nur för D. 

sondern für^das. ||eMaMBte < Afitfe^laiter Anfzälh- 
lang dör.'deslBbiclitsWerifiQtlin' oUvonologiseher 
OrdaMn^j naoli dem Jafaremit wcioliem. sie be- 
ginnen, nehst Angabe' d.. Zeit j in'fvvelcher sie 
iOnden, .mit NaobwetBui]^ derSammlang, in wel- 
cher sie gedruckt sind unS nUt' kritischer Wür- 
. I ' ^. , \ digong äir vermUad^ien Aosgabeiu' . *. 

• '^ 4) J. P.FinöMr Indtx m cöUcctiones scriptor« 
.;:<,' :. ter.-Oerm^nicafr. Lps, 1737.' 4. ' Die einzeU 

• > '^ *^ ' fken-8<ihriftsteller aas S4fidnnmangen'infilpbft« 

•' l betiscbefr Reihenfblge. jsum Handrebraach sebr 

• ^ • • • • bequehi. • • 'I^ • 

Wann ff im. Dteatsebland einten Le Long erbal- 

• — ■ ten? Jac.l^Loäg: (st. 17*21 )• Blbliotbeque bisto- 
" ' ' . • ' ri^ine de la France contenant le cätalogue des ou- 

-vrages imprimes et manascriptsqai traitent de 
' • 1* blstoi]^ de ce rojaume^ noaV. ed. p. Fevret de 

Föntette. -Fans 17^8— ^7B. 6^. Ti\ 

• ' 5) -PV*. Ad. Ebert: Atl^emeines'bibliÖgrapbiscbes 

texicou; Leipz. id2^l!—1880i »2*'T. 4. 
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b. Sammlungen für ganz Deuf^b^aj^d. Scrip- 
tpres rer., ,Qerm.aQicarunü . . , 

. . Die Sammlitogeii ¥on /• CüSfÜMiariy Argent« 
/ > .' iSiSi* Cönr. PeutingeTy Ailg»!¥ind. 1516. 
u.Basil. 153S; AfarrrihjFinri^;Basil. 1632;, 
Simon Schardy Germ, xer* Jiuafaor Cbrono«- 
grapbi. .Ff* a* M. 1 6 6S ; P^tr, Ptthotus^ Basil. 
1S69; Rein. RMneecius^ Ff. 1577 — 81 ; u. 
r //. M. JSeinectius m^JoK Ge. Leuckfeldy Ff«. 
1 707 ; sibnmtUob F» haben nur noch litterar- 
bi^orbchen Wertb, da von allen in ihnen ent-* 
. baltenen Bchriftstelletn bietsäere Angaben vor- ^ 
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1) SäpLSchärdiuii (tLiStS). HisCoriciim opus 

.. InifoiitiiortoiBaf divisum* Biisfl. 1674. F. 2te 

seht Yerbesserte A. unter d. Titel: Scbardias re- 

% diyius seit rer. Germ, script« wirii ia IV. tomos 

eoXLecti ed..Hier. Thomas. 6ies8ae'1673. 4.T« 

. Ciffösstefttheiu nur die Zeiten Karls Y • Bii 

MaxioiiLIL 

t) J^Pistorius: (rt«l(l07)* Illiuitresveteresscrip- 
toreS) ^i rer* a Germami ges^r. bUtpria« vel 
annale« posferis relifiuenint* Ff..l&8S— >1607« 
: ed. II. Bann, 161 3—5 4. S T. ed.m. cur. Bure. 
Ghelf.Struvioy m.d.Tit. Rerum Germ, fcript. 
aliquot intignet» Ratisb. 17.26. S»T. F. T. 1« 
MarieinuB Scptus^ Dodecbin. Siegebert« Gembl»^ 
cens. Robert de Monte Anselm. Geipblac. T. 2« 
Werner Rölewink« T« 3» Magmun ebron. Bei« 
. gicum« 

9) Just. Reuber : (st. 1607)* Vetenimjcriptoram, 
qui Caesaram et Imperator, in Grermania res per 
aliquot saecula literis mandarunt^ toouis unus. 
Ff, 1 584. ed. II. Hann. 16 19* ed. DI. aucta cur. 
. G. Ch. Joannis. Ff. 1726. F. Hroswitba, ViU 
Henr. VI. Mussati vita Henr. VH. * • ♦ 

4) Chr. Urstisius: (Wursteisen st. 1588)* Oerma- 
/ niaebistoricomm illustriom Tomi. II. Ff., 1585. 

. ^ ed. II. (unTerän^ert) ib. 1670. F. T.I. Ottonis 
Friaingens. Cbron. T.II. ^Iberti ArgentCbron. 

6) Marq.Freher: (st. 1614>« Remm Germania 
car. scriptt. aliquot insignes. .Ff. *1600 — 11. 
ed. n. ib. 1624 — 37. ed. III. cur. Bure. Gthlf. 
Struvio. Argent. 1717. 3.T..F. T.I. Bruno 
de bello Sax.Godofr. mon.S. Pantal. Stero, Hen- 
ricus mon. in Rebdorf. T. 2. u« 3. Schriften z« 
Gesch. d. Zeit Friedrichs III. und Karls V. 

6) Melch. Goldast: (st. 1636)« Rer. Alamanni- 
car. scriptoxes aliquot vetusti* Ff. 1606. ed. IL 
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Fl: 1661. «d. m.€n.H.<i:Seräienberg. TU 
Lps.rrSO. S.T. F. T.l. . H«ii{>U£cUich St 
fallen and Scbwaboi betreflfende Schriftsteller 
nndSchriftdeDkmäler^ «IsHnlHiiiiMaiiri Glosfae^ 
Keronis interpretatio rocabuler. barbajfibbr. T« 2« 
' 'Lex. Akxnaimor, - • ^ 

7) Erpöld. Lindtnbrog: (st. 1616). Script« 
rer. Germ; sieptentrionalitmi* iHcsinonunque popa- 
lorumi Ff. 1609« ed. n;c. auctarip et praeC 
J. Alb. Fahricii. Haiiib.1706. F. Adiimi Bre« 
meiis. liist. ecclcs« Fetr.* LAmbcciiks. Qrigg.sen 
res Hamburgenses; * ' 

8) Conradi a LicbtenäUiÜrspergensis camobti ab* 
batis cbr6]iidoii| accessertint annales Reginonii et 

'Laiiiberti Scbafnaboj^ensis. Argent« 1609« F« 
Letzte Ausgabe de^ Cluroii. Ursperg. ^ 

9) , Aeneae Sjlfiijbis^ria rer.Fxil4^^ ^ ^^°^ ^P®* 
clmipe am^otation« /» H» Bagclerij (it. 1 672 )• 
subjonctis aljjls ad Genpanornfi bisjtoriaiii perti« 
nenlibtts scriptpribiis | ciim; praefa^ /. G. Kul* 

.'pUn. (Btl698). Axgeiit; 1Q96« F. l.Bd. in 

3 Abtheil« Mit dem neuen Tite}: S<{riptoret 

xenGerm^a Carolp magno tjjque ad Frideric. n^ 

. . acce$sit.praeC /. ScJnlteri. .^Aif^* 1702* F« 

Albert iStadens. Martin. Polon. 

10) 6. i^.£et2^nlY£.^A^DlessKNaes.bistDricae. Hamu 
1692» u. mit dem, Ziiaatxe:.ifQibus patjssimum 

, contiuentur scriptores rer«Genn. Bann. 1700« 
2 T. 4. (Eine Ausgabe in. fol; gi^bt es nicht). 
Cbrpnogr» S.axo. Cluroii. Hol^al^AIb^^asmon« 
triipm fontium. 

11) Ant. Matthäus : (sL 17 iO). Veleris aevi ana-* 
. kcta. Amat« 1698—- 1710. 10. X 8. ed. JL 

Hagae Conu.1748« 6»T. 4« Grösstentheils 
Niederdeutsche und Nioderl&idtsehe Chroniken* 



I 

Sr. i' :M mmcaj:,.:^tfign^ Chron. Hu^ 

i,i: : .' •x^i«^«^ .A|ift..CoiÄ«ei.U»«pd^i*iÜoster-Cl^^ 

l«: . !' . ;.18) Jfienr* MeÜiQmms: X$U .1626). Reram Ger- 

maoicar. tomi III. H<4i»«t». 1 7Q2« 3. T; F. T. 1 . 

, Tv2.,;i^. 3h NipfJerÄ^clis. .Chroiilipn''und hi«t. 
•i ' Abnanul*^ j * * . ' 

.14) jQaclu Fr. Feü^r: Monumental varia inedita. 

,i . . . . ; ; » Jf?^^ «l?Mr f «?cj?^ 1.--1?- .4. (<hrcm- Colon, 

11. Nachricht u. kr^tp^AI)]^a]|?^dl*»üheir yersch. ge- 
r .. r schichtl. GreiFf nst. . i • • . «•> 

151» J. G. Eccard: (st. J730J. • Veterüm monu- 
",. mentorum q^uateniiQ. jL^jj^,^ 1720. F. Electio 

• * liOtUarii n. u«. Gedichte. , 

16) Demselben: Corpus historicorum medii aevi. 

- /| t : .1 > .iÜLps; im. t.'Ti'Fj ¥^ ll .Äünalista Siixo, Mo- 

- - » ^' J -^^ ) nfacKö^ttlttSi Pahtaleimfe iöhroliltö. Gesta Frid^ 

-iJ...| «^^ivij^Ifiiii4V>v<3hh)^^^ T. 2. 

4.., A .x; .V tJ^afeici* Bamberg. ^cöd; eptstofariff. Hincmari 

in J>il.l .'fehfeto/ipiitöia^ Öeriiiintfus Cörnerus. 

>•>■' ''l'ljf^) i^.^iFj^JScÄÄ/in^^^ ttS^^i' Vfeidemiae Ute- 

.lir .•>!.* ^i''rj^^j,v^.M^^tlrii'^o\iijjii^ Germamam 

.'i .J,OU .JiSöi^.|ik^fecii^äe s|)ea^^ Fuld. 

Lips.-'lT2*S-^24rP.*NccroIogieh*, Chronikeni 

j;.anit^.. j[!8^ Jlei^)W.:I>i^0AI&^^ 'MM^illiinebk^a^ excodicibus 
.00 ; i ..'fiir taMitttncriplk ttbri^lt; Aüg. V; et Graecii. 1724. 
."'ümi 'j i'l«.:Tl 4. Stal*ita'ord.TeutODicoi*.- 
.ju>.ü .!'1Ö) Ji.$w»f.^]F>. •JfifeÄ;i:H[#t.''1rT29). ' CöUectio monu- 

mentorum yeterum «et- pecetitntei« Brunsvig. 
.:;in4-r-2e. 2.. T.-. •./..;,. .^ . n • 

. 20) -CAiT. Gtfn Hoffmaani (st. 1736). Nora 
^ . / . . . ! istfiptorum ac mriptitiantohim^iEbctio. Lips. 

'» •i'7ai--ss^-*2;.ip.-i4^*x-. .i •.;/: 
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.» . : «l> l^BUrJbk. Megkfhmi. («t«,lt7*Ä)^ Scriptores 
. ^ . . '-.^ . 1728—30. 3.T. F* T. t,y IiffmrW zu Albe- 

• # 

I m; , , ricu9» JEberbajd VVia4?<ft. .YJiai imp. Sigism« 
•..;.:; .AphUl.Pirm}>.Q|i5?fr.>||iid. A^g9tbu]|rens. 

22) J.fWilh. H€^U9nit(fk..tlM). Sammlung 
/ . >} - 1 . 4|Qgecbrudkte7 {faehriolitea, -Dobuien^u. Urkk. 
.1 - •*. .HalleC 1736-^17. 8.T. 4. T.i.i DasLüne-» 

burgische Zate-Bok;' T.2.. Idk.;de6ejrlnbauseii 
cottectarius parpetüartnn feraparuiDi ]c* d, Zeit 
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. 1 . .' .: •;! Kal'ls IVk 

*• • 53)' C: W: P:lValchfX^i iiik)i • alönumenU 

mediiaevi exbibliotbecairegiaH&noyeraiia. Göt- 
' ting. 1767U.64: S^.T/ (6 fascic). .^'^ 
24) Ch.L. Scheiä: (irt. ITÖt).* BibMotbeca histo- 

ricaGottn^euÄis. T.lrf ©dtt 17*58. 4. 
Ö5) ^.. k kolläri (st. irgS.) • An&lecta mönu- 

. . /> \ >' ^761-^62. i.T.F.-t^S.'j&eiiieieSylviihisto- 
-^ * i4a FÄdcrf« IB. ifaijpi ÜrlA.^'«! Ofeifchichte 

X^ -26) ^i^. Öhph. fandth. Fischer r (it. 1797). No- 
-o- iii i\ < 'fissitna-js^iiptolian^etiräiiüineiitoi^^ 

.i^ .T ^aiiiäHr.jttollei^tiOi 'HalLul7<:iwi^2. 2.T. 4. 

> ' '*27> Mönumc0fta.aSe^ inde db anno 

:ii< r^ t^dtr^ 2. T. F. 

H' :< ' : K^kpohik^niilai Jabrbädbc» atn ;deii Zeiten der 
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c« Sammlunfi^en für einzeln^ deutsche Länder« 

1) Scriptoirum de rebof jnarclune BmidenbuTgipae 
iAaxiüiß'CekbriuXiii J^icuLeuthwgeri com- 
mentarii nee non ZUcfC* .Qof^W ^^^ gestae 
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fMesidnm nMt^bke BraiMle^tirf « tdltectio c; 
fnai. J. Oli Kraüsii. Ff. Lips. 1729. 4. 

(Dib so genumten Scriptores rer« Brandenburg 

gensum.'IT» a. Viad* 1742. mit neuem Titel 

176'i Q. 68«' 2.T. 4« entlialten nur Abband^ 

Im^A y . k^ine Qoellemebrifteii). . . : ^ 

%) "F. W; Somniersberg: (ü. 1756> Siksiacar. 

irer. icripütf e^ . Xips* 1729-^-32. 3. T. F. 

a!) Chr^ Giß Hoßmoim: (i^ 17 BSy Scriptores 

rer. Lttsaticar. Lips. et Budiis» 1719« 4.T. F« 

4): P- J.^khardt Scriptores rer. luteibcMsensium 

17S4-^3«f «.T. 4* . 

6) JFr. Ebh* B^ysen; (st« 4800)« ,. Monumenta 

, itt^4{ta .rfi^« 6ei!m. praecipue Magdeburgicar. et 

\ . Pfi^erfte4e9siupi...'iC, J. jÜps. Q^edlinb. 1761. 

, 6) Hier. Pez; j[st. 17ft20 Script, rer. ^^t^triacai:. 

JLiM, et katisb. 1721—45. 8.T. F. 
^7} ' ^^r, il<m(:A:; (sfc .180^2). i Ker. Atistriacar. 

; : «3?ptpr«^ yifldoi?..i;7Wr-94. .3.T. ^ 
8) Marq. Fr eher: -. Reruni tiobcimicar. anti<{ui 

; ^criptores aliquot in^ig^es. . If an. 16^2. F. 
^} Gelas.Dobmer: (st« 1T90). Monl^nenta bisto- 
.u(ri6a!Bc)iB|nideiitPrag«:;1764-rT<86« 6.T. 4. 

10) Scriptores !MryBobeai«M^lVag. lt83-r-84. u. 
ii.iMi <:•• • :» ±8&»^ ;8;;T..:iT4i.l#r2.K5Ton jpV- Mr/:Pelzel 
-'■; . ^t;i80i> .tl4^5;.(i£}di^rou^s/k7(s».1830). der 

/ S«edessealiiblltbiklil»s.l6. Jabrbi^reicbti von: 
: ; £h. Pälmcky.\ Im IstenT«; Cosmas Pragensis. 

11) Andr. FeU Oefele: (st. 1780)- RerumBoi- 
cantm scriptores. Aug.V. 1763« 2. T. F. 

12) J* P. Ludeivig: Scriptores rer. episcöpatus 
Bambergensis. (aucb mit d« Titel: NoYiim volu- 
men seriptorl rer» GmMusdoar* T« 1 .2.) Ff. Lips. 

> 1718. ».T.Ft f 
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c« IS) .Desselben: '^ GeafiliicliWclireflbet von ^mBi^ 

sohofthumeWürzbuig. Ff. ins. F. 
^ 14) Jgn.Gropp: (st. 1768> CoUecstio novi^simä 

itd scriptor. et rer. Wirceburgc^unu Ff. Lips. 

id- 1741—44, 2.T. F* 

1 5) /. X Reinhard : ($U 1772). Herum Palatinar. 
^« scriptoi^s. VoLI. Carlsruh. 1741}. 

Fl 16) Melch. Goldast: Scviptores rer. Suevicarum. 

Ff. 1605. 4. ed. II. Ulm. 1727. F. 

"* 17) Reinh. fP^egelin: (st. 1791). Thesaurus rer. 

f' Suevicar. Lindau. 1766—60. 4.T. F. » 

*"" ' 18) jäemilian.Ussermann: (st. 1798). Germaniae 

sacrae prodromus seu collec^io monumentor. res 
Alamannicas illustrantium. S. Blas. 1790 — ^91« 

/ 2. T. 4. Hermann, contract. Beinold. Const. 

'^* Otto de S. Blasio. 

19) G. Chr. Joannis: (st. 1735). Scriptores rer. 
Mogüntiacarum. Ff. 1722 — 27. 3.T.F. T.III. 
Helwicbü antiquitates coenob. Lauresbamens. 
J. M. Gudeuus bist. Erfurtensis. 

^ ?Ö) . (/. N. V. Hontheim: st. 1799). Prodromus 

bistoriae Trevirensis diplomatica et pragmatica. 

0- . Aug. Vind. 1757. 2.T. F. Gesta Treviroruin. 

Limb. Cbrön. v. Job. Mechtel v. Pfalz. 

0* 21) G. F. JV.l^ibnitz: Scriptore&rer.Brunsvicen- 

rf sium. Hann. 1707— 11. 3. T. F. Viele Cbro- 

^ niken u. Lebensbescbr. v. allgem. Wicbtigk. Torz. 

1* . -' für iiiederdeutscbe Gesch. T. 1. LexSäxouum, 

*• Angliorum et Werinor T. 2. I)elmold. Aiiiold. 

Lubec. T. 3* Die alieA B^ecbtev« Braunscbweigi 

* Celle, Goflaf, Lauenburg, Wisby. 

f 22) Ger* Hess: Monument^^um Gnelficorum pars 

bistorka.s^usclnptor^s.rer.Gaielficarum. Campid. 
1 784. 4. A»0ttyiiii9 Wiei^gc^rtens. de Welfia u. 
. ChrQüO^apfaus Weiog^lten^.^ 

2 ' ' 



£8) JoachnE. v.Westphäleh: (st. 17ö9). Mo- 
numenta inedita Temim 6ermanic«mm praecipue 
Oimbricarum et Megapplensium. Lips. 1739 
— 45. 4. T. F. T. 1. jus Zwerinense, T. 2. 
Adamas Bremens. T. 3« jus Lubecense , leges 
Ditmarsorom antiquissimae. T. 4. Das Jüdsche 
Lobbucfa, statuta civitat. JFIensbtirgensis , Ha- 
derslebiensia, jus Hamburgense, SLra antiqua et 
noTa civitatis Sosatensis. x 
24) J* H. Grautoff: Die Lübeckiscben Chroniken 
. in niederdeutscher Sprache. Hamb. 1829 — 30« 
2- T. 8' Der Lesemeister Dethmar, Rufus, 
Relmar Kock. 
d. Sammlungen für Lander, die mit Deutsch- 
land ehemals in Verbindung gestanden 
haben. 
Frankreich. ^ 

1) Andr. du Chesne: (st. 1640)« HistoriaeFran- 
corum scriptores coaetanei. Paris. 1636 — 49* . 
6.T. F. 

2) Mu Bouquet (st. 1754). u. Mdur. Fran- 
götsDantine: (st. 1746)* Recueil des histo^ 
riens des Gaules et de la France. Paris.' 1738,— 
1822. 18. T. F. 9.U. 10. y. J. Bpt.n. Mart. 
Haüdiquier, T. 1 1. v. Poirierj Jac. Precieux 
Uf Et. Housseaü. T. 12. u. 13. v. A. Cli- 
ment. T. 14 — 18. Y.Briäl. 

Italien. 

1) Ld. Ant Muratori : (st. 1750). Rerumitali- 
caram scriptores ab anno aerae Christianae quin-* 
gentesimo ad millesimum quingentesimum. Me- 
diol. 1723—51. 26.T. F. (T. 1—3. jeder in 
2 AbtheiU.) 

2) (Jos. Man Tartini: st. 1770). Rerumltali- 
car. scriptores ab anno millesimo ad millesiniunu 

sezcentesimum. Flor. 1748 — 70. 2.T. F. 
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' 8) /. Bd. Mittarelli: ($t -1777); Ad seriptores 
rer. Italicanim JMxuratoni accesaioiMS historicae 
Fayenlinae. Vcä. 1771. F. 
4) Dm» Mar. Manni: (st 1788)* Chronichette 
antiche di varii scfrlttorL Fir. 17S9« 4. 

Polen. 

1) J.Pistorius: (st. 1608)« Polonicae histoiiae 
corpus. Basil. 1682. 3. T. F. 

2) Lr. Mizler v. Kolof: (st. J7.78). Bistori- 
arum Poloniae etmagni dacatusLitbaamaescrip- 
torum coUectio. Varsav. 1761 — 69. 4« T. F. , 

3) {Mth.Dogiel: st. iunl764). Codex diploma- 
ticns regni Poloniae et magni ducatus Lithaaniae 
T.I. Vilnae 1758. T. 4. 1763. T. fi. 1759. 
3. T. F. Es sollten 8Theile werden, die nicht 

• gedruckten sind noch handscliriftlichYorhiinden. ' 

Dänemark» 

Jac. Langebeck : (st 1745). Scriptorcs rer. Dani- 
carum medii aevi. Hayn. 1772 — 92- 7.T. F. 
T. 4 — 7. Ton Fi Suhm. 

Die Schweiz. ^ 

Thesaurus historiae Helveticae (cura /. £r. Füslinu 
st 1793). Tiguri 1736. F. 

e. Vermischte Sammlungeiiy welche grSss- 
tentheils Quellen enthalten. 

1) LiiQ. d Achery t (stl686)* Spicilegium Tete- 
rum aliquot seriptojru]|if. Paris 1656 — 77« 
13. T« 4- 2te .berichtsgt.e and vermehrte A. v. 

' i. Frz. Jos. de la Barre*, (st. 1738). ., Paris. 
1724. 3.T. R 

2) /. Mahillon: (st 1707)- Vetera analecta et 
noya. (curaX. Frz. Jos* de la Barre.) Paris 
1728. F. 

2* 
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9} Ph. LabM: (sl. i667> ÜDva KibUoäieca ma- 
nuscriptor. libror. s. c^Uectio väriomin bistoriae 
ecclesiästicae monumentOF. Par. 1657. 2.T. F. 

4) St. Baluzius : (st. 17 IS)* Miscellanea. Par. 
1678 — 1715. 7.Tr novo ordme digesta et aucta 
of.J.Dom.Mansi. Lucae. 1764. 4. T; F. 

5> Edm. Martene (st. 1739). et Urs. Durand: 
(st. 1773). Thesaurus novus anecdotorum. 
Paris. 1717. 5. T. F. T. 1. Urkk. u. Briefe 
v.J. 608—1504. T. 2. Geschichtschr. z. ital., 
franz. u. deutsch. Gesch. T. 3 — 5* zur Kircheng. 

6) Derselben: Veterum scriptorum amplissima 
coUectio. Paris. 1724 — 33. 9. T. P. T. 1. 
Urkk. u. Briefe. T. 2. Briefe des Wibald v. 
Stabloy K. Friedrichs IL u. A. T. 4. actadeposit« 
Wenceslai. Ann. Novesienses et Leodienses. 

7) II. Canisius: (st. 1610). Lectiones antiquae 
seu Thesaurus monumentorum ecciesiasticorum 
et historicorum. Ingoist« 1601-*-4« 6- T. 4. 
d. letzte Band vermehrt; mit d. Tit. promptuarium 
ecclesiasticum. ib. 1608. 4* 2teA. v. Jac. Bas- 
nage, (st. 1723). Antw. 1725* 7. T. F. in 
4 oder 5 Bdn. Es fehlen mehrere Stucke der 
altern Ausg. 

8) Bn. Pez: (st. 1785). Thesaurus anecdotomm 
novissimus. Aug. V. et Graecii 1721 — 29- 6T. 
F. Die ersten 5 , jeder in 3 Abtheill. 

9) Jo. Schilter: (st. 1705)- Thesaurus antiqui- 
tatum Teutonicarum ecclesiasticarum, civilium, 
litterariarum c. notis /. G. Scher zii ac variorum 
Ulm. 1727. 3. T. F. 

10) /. Fr. Schamtat: Sammlung^ alter Schriften 
u. Documente. l.T. Ff. 1737. 4. Der Schwa- 
benspiegel. 

Kleiner |[eliören auch mehreiTe Msiorisdhe Zeit- 
schriften, unter diesen beisonders Pj fVigand: 
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. AidhiirilarG€8(%.u;Alteidiiiiiiskii]ideWe8tplia^ 
Itm. '. Haüm» u. Lemgo. '16S6 — 31« 6* T. 
i im Steil die Fasti Corbejenaet aas dem: 9 — 12« 
iahrh. besser als sie /. Chr. Harenherg: Mo- 
numenta historiea a^uc medita. Bmnsw. 1758 
-— 62. läse. 1-^— 3« abdrucken Uess«': Femer, 
Jheod. Jos. Lacomblet: Arch. für d. Gresch«. 
- . . des NSederrheins 1« Bds« 1* Heft« . Düsseldorf 
«ndElberf. 1881* 

Klrcbengescbicbte. ^^ ' 

11) Acta Sa]ict(»iim qaotquot toto erbe colantiir 
eoUegit digessit nptis iUustr. /. Bollandus. 
{Godofr. Menschen y Dan. Papebrochf Fr. 
^ • Blaerty Conr.Janing^ J.B. Sollet^ J.Piny 
Guil. Cupery Petr. Bosch et socii). Antwer|K 
1643--'l 794. Nacb Monaten bis Octob. T. 6« 
53. T. F. unvolls tändiger Nachdruck* Venet. 
1734. flF. 43.T.;F. • 

13) Acta sanctoram ordinis S* Benedict! apec« 1^*6« 
600-^1 100). oollegit Luc. d' Achery^ edide- 
runt /• Mabülon et Theod. Ruii^art.. Paris 
1668—1701? 9;T. F. u. Vcnct. 1733—40. 
9.T. F. 

4. Sammlungen von Staat$$chriften. 

a. Verzeichnisse derselben. 

1) 7. Si. PütUr: Litteratur ^^ de^tscbieh Staats« 

rechts. T.II. S. 466. u% C^lnbWs Fortset^. S. 8^. 

j • 2) {Chr. S. V. Holzschüher.) DedueUons-Bi- 

bibliothek. Nürnberg r778~-88. 4.T» (der 3. 

u. 4. T. von /. Chr. Sibenkees); ' 

b.. Sammlungen. . 

i} <AnU Eaber: Earöpaische (ake) Staats * Cantzr- 
i (b^MyieiiV* Qbr^Lpop*Le(iebi: (st 1 7 1 6)*. 



fgrtgestetst von C. T.FeusHl iu J:.K. König.) 
<Ntinib. 1 697 — 1 7Ä0. 1 1 5* T. u. 9. T. Register« 

2) Desselben: Neue(Tom 4l*T.an: fortgesetzte 
neue) Europäische Staats -Cantzlei. Ulm* 1761 
—88. 66 T. u. 2. T. Register. : 

3) J.K.König: (st 1763)» Selectn juris publici 
novisainuu Fi Lpx* 1740— *64^ 29< T. 

4) ' J'A.v. Reussc. Teutsche ReicKskanzlei. (bis 
1801). Ubn. 1783— 18Ö5. 66 T. 

5) Desselben: DeductiQns.-u.Urkunden-Sainn^ 
lung. Ulm 1785 — 99- 15- T. 

Die Sammlungen für besondere Begebenbei-* 
ten siebe bei den sie betreffenden Abschnitten. 

.4.. Sammlungen der Rechtsquellen. 

*' Litteratur der Quellen des Privalrechts in: Mit- 

termaiers Grundsätzen des Deutschen Privat- 
,1.1 ... rechts. 4* Ausg. S. 2— £^. Eichhorns Pri- 
^ vatrecht. §. £• ff. Krauts Privatrecht. §.3- ff« 

.i) r .>|.j J, Cp. j4mäduzzi : (sM792). LegesnoveUae ' 
~ ' r " quinqüeanecdötaeimperator. Theodosii junloris 

etValehtlniani tertii cum caeterarum etiam no- 

' ^ Tellarum editarum titulis — quibus abcedunt 

aliae Yalentiniani III. constilutiones -^ ac tan- 

^ rdem lex Romana seu responsum Papiani,. .titulis^ 

anecdbtis variisque lectionibus auctum. Rom* 

1767. F. 

2) Qst, Hugo. Jus civile Afit^justmianeum. BeroL 

1815. 2.T. 

8) /• Sichard: (st. 166i{)« . Leges Riboariorum, 

RajuvaxioruniqueileniAleiiiannorttmleges.' Basil. 

1580. 

4) BasiL J. Herold: (st nach 1566). Qriginum 

acGermanicar« antiquitatuiä libri, leges videlicet 

Salkae 9 Ripuarior. 'Alemaimor. B^oairior. , S»* 

^lba;v^^^sl^a)or.^.All£^iQar•^ Weruior», Thu- 



€.1 . », ., 



• a . sj ^t 






-1 



!f 



• I 



______ /a^ 

/ ijpgfr-i Frisiqii* Biugi|tidii»i«y. Iiongolbardor. 
, Friincor. pThe^utoaum. \ Basjl. 1657- F. 

5) Libelli seu dccreta a Chlodoweo et Childeberto 
et Chlotario prjus edita acpostremuma Carolo 
lucide emendata auctaque plurimum in quibus^ 
haec habentur: Capitula ex Isidöri Hi^palensis 
Etymologiarum libro q^Into; Pagtum Cbilde- 
berti et Clotharii regui)!; i Decretio Clothar^; 
Senteutiae de > Septem septenis ; . Lex Salica ; De- 
cretum Childeberti ; Recapitulatio legis Salicae ; 
Lex Saxoa. Alamaimpr. Burgundign. Rlpuarlor. 
et Bajuvarlor. s. 1. et a. in X %. od^ 1 6- Eine 
neue Auflage y. J. Tilius (du Tillety st. 1670). 
hat den Titel: Aurei venei*andique antiquitatis 
libelli, legem Salicam fcontinentis, a Clodoveo, 
Childeberto et Clotario regibus p^ius editi et 
postreihum a Carolo M. emen<Jati et aueti; Item 
leges Burgundion. Alamannor. Saxon. Bajuvarior* 
Ripuarior. ex veteribus libris emendatiores et 

' auctiores. Paris. 1573. 16- 

___ ' • • ' • 

6) Fr. Lindenbrog: (st. 1648). Codex legum 
antiquarutn in qno continentur leges Wisigotho^ 
rum, edictum Theodorici, leges Burgundion« 
lex Salica, 1. Alamannor., L Bajuvarior., decre-r 
tum Tassilonis , 1. Ripuarior. , I. Saxonum et 
Weriuor., Prision,, Longobardor., cönstitutiones 
Sieulae seu Neapolitanae , eapitalaria Caroli M* 
et Ludowici imperator. Pf. 161 3.* F. 

7) /. G. Eccard: (st 1730). Leges Francorum 
Salicae et Ripuarior. cum additionibu$ regg. et 
imperatorr. ' accedant formulae Alsaticae. Ff. 
Lips. 1720, F. * i 

8) Kitus Amerhach: (st. 1557)* Praecipuae 
con^titotiones Caroli M. de rebiis ^qlesiasticis et 

. v civilibus a Lothario neppte e^ ayi cQnsthu^ionum 
libris coU€ict»e et miper e coenQbio Tegemseeosi 
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^rokfakie, tiuDiteiiottttt etpraif* logolst 1545* 
ed; tL ed. /. Busaeus. Mo^nt 1602- bei 
dessen Ausg. der Briefe Hincmars. 

9) Steph, Bälute : (st. 1718). Capitularia regum 
Franeor. additae sunt Marculfi et allor. formulae 
veteres et notae doctiissimor. yiror. Paris. 1677- 

2. T. F. ed. It^ auctior et emendatior cur. Pet. 
deChiniäc Paris. 2. T., F. Enthalt ausser den 
Capitola^en und der lex Salica die leges Ripu^ 
arior. Älamannor. Bajuvarior. die Formulas 
lifarculfi, SirmondicaS; Bignonianas^ Linden«- 
brogianas u. A« 

tQi) P. Cahciani T Barbarorum legeS antiquae. Ve- 

\ net 1781h#-92. fi.T. F. T. 1. Edictaregg. 

) . Ostrogothor. legg. Longob. (chronologisch nach 

, Muratorii s. rer. Ital. T« !• ps. 2«) capitularia 

principum Benerenti et constitutt* regtil Sicnli. 

■T. 2« Lex Salica antiqua et reformata^ I^gg* 

Ripuar. Älamannor. Bajuvar. T. 3. Legg. Fri- 

:.. sion. Anglior« et Werinor. Saxonuni|. (nach d« 

' Ausg. y. C. fi^. Gärtner. Lips.1730. 4.) Anse^- 

gisi capitularia regg. Franc, und in diesen ersten 

3. "t*. sämmtliche Formeln. T. 4. Legg. Burgün- 
. ^ . dion. Wisigothor, u. legg. inAngtia conditae aus 

, d^n Zeiten der Angel- Sachsen, Dänen undNor^ 
, mannen (nach d. A usg. v. JVilkins. Lond. 1721« 
F.) u. die lex Romana. T. 5* Mpnumenta lega-« 
lia, leges Loqgobardicas et Italiae regnum pres- 
sius affipientia, dann die lex Salica aus Schilters 
antiquitat. u. einer Wolfenbütteler Handschr. * 

11) Pet. Georgisch: (st. 1746). CoJ^us juris Ger- 
manici antiqui cdnsilio et praefatr /• Gb. HeU 
'n€€cn adomot. HaL 1738. 4. 

1 2) Ferd. Waltet. Corpus juris Oern^anici antiqui« 
iBerol 1824* S.T. 
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'18) O. K$nigi>.X»rägMakaVi/ilUt77i^ Corpiu 
jam GeriiMftioi ^oMiei' M pimtr infedH aevi. Ff. 
176»— Ö 6. i.T.f. (A.eiy.Hiet.v.d.Jahr). 
£itie neufi Ausgabe aller all)8ti<deiitiichen Gesetze 
t^fttl YOii. der" FraniWfiirter Gaselltcbaft für ältere 
deutsche Gesehichtskttüde (Ptets, Blume, Wal- 
texj Falk, Nietssoke ^ ' H<^ineyer , Mkkaelis n. 
Deyter«) für £e Monumente -Germaiiiae kisto« 
« ' nea-be«M^ werben. * IKe Aaagdl>en ^t einzel- 
neu Gesetzbücher s* bei dea iie betreffenden 
Abschnitte. ! 

1 4) Melchior" Goldast v. Haimensfeld: (st. 1 635). 
a) Imperatorüm, caesarum, aragttstomp, regum 
et lyriueipum electonnu sacr. Rom. imp. statuta 
et r^cripta imperialia a Carolo M. usque ad Ca- 
roluxu y. Ff. 1 607. F« Dazu gehört : b) D e s- 
selben?' Rationale constitutiottam imperialium« 
s. I. 1607. F. . c) Desselben: Statuta et re- 
■\ scripta imperialia a Carolo V. -usque ad Rudol« 
phUmll^ Ff. 1607» F. d) Desselben: Im- 
peratorumetc. •-— sacr. Rom. i^p« recessus con« 
ittitutionis etc. ' a Carolo M. usque ad Rudol--» 
phumll. TomvII. tf. 1609. T.^ e) Dessel« 
' ben: Imperatorum etc.—- constitutiones. T.III. 
et ultimus. Offeubacfaii^ 1609. F. f> Des- 
selben t Coüectio constitdtionum imperialium 
• tomus unus. Ff. 1613« F. Dann erschien a. u« 
' b.* vereinigt und in neuer Ordnung als Tom. pri- 
mus. Ff. 1615* und'dieser «UTerandert mit den 
übrigenTheilen. Ff- 1673. d.T. F. Die voll- 
ständigste und neueste Au8giJ>e mit d. Titel: 
Constitutiones imperiales T. 1 — 4. Ff. 1713. 
4. T. F. Sehr unkritisch und Tvillkühriich, 
daher mit grosser Vorsicht zu gebrauchen und 
doofaniiht ecflbehr^ch. 
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>K)XDtefl)ikeJ[l!rem CkKOpotio pM|ini^tt|di<^ et 1^ 
.Vi . . ::. gnmiflipefuiUvMi; Gf« 1618» F. und 2. A. Ff. 
' . .1674« F« . wtbiUs .liOjEobaid^ s. ^eges Longo- 
bhrdoram, ( is^yfitejxiatische Sampifc) speculom 
: SaxonntQ, WichbUdum. s. jiu mmioipale Magde-« 
buigen^e u» jaft feitdale Saxopam^ , 
ifi) -Desselben: IUicii$lmQdlaiigeQ| iHann« 1609« 

F. eiA. Ff. 1612. F« 
1?)< Deiselben: BBeic h gaa t a»«B>gem'!Ffcl609— 18> 

n- . > •■^. 2T.:F. ■ .> 

18) Nene vollständigere Som^olpitg d«r Reichsab* 
• c^ ' ; . . schiede 9 welclie yon den Zeiten KaU^ Kon-- 

radsIL bis jetso auf den IVeichstagen abgefasst 
f worden, (von J. Jac Sc^auss. vt. /. Dav. 

, Olenschlager). Ff. 1747. 4. T. F. 

- 19t) C.F. Gerstlacher .• ($t. 1.796)«: Corpus juris 

Geixnanici publici et privativ Ff. lipz. 1783 — 
89. 4. T. 

- • 20) Desselben; Handbücb der Deutschen Reichs«* 

Gesetze in systematischer Ordnung» Karlsruhe, 
-j Ff* 1786—94. ll.T. 

21) /• Tßc. Schmauss: (st 1757)» Corpus juris 

- : publici academicutni enthaltend des h. Rom. 

Reichs Grundgesetze nebst ein^ieffi Auszuge der 

.Reichsabschiede u. anderer Reichsschlüsse und 

Vergleiche. I^pz. 1722. m. Amerkk. v. Gli. 

'Schumann} daselbst 1769- verm. y» u4. Gli. 

Franke} das. 1774. fortges. v, j4. Rdf. v. 

' Hommeh das. 1794. 

22) G. Emmingkaus: Corpus juris Genn. tarn pu- 
blici quam privat! academioum. Jen. 1824* 2. T. 

Lehnrecht. 

23) Jacobus de Ardizone: (bl. im 14. Jahrb.). 
Summa feudorum. .Ly<m« 1518« iDanuöft^, 
zidetzt Colon. 1569. 
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») J; CIJÜlfg: <;Ai^f«rfriMldaUq*maiiicL 

iS) H. thr. Senkenher$: (M.'ir6fe). Corpus 
juns feudalis Germanioi« «-Ciess.- 1740* 2* A» 
V. /. ^. Eisenhart. HWlle 1772. •• 

Die Litterahir dc^ au»lfiQcU9<AeA Recbtsquellen 
«• bei Mittermaier: * Privatreclit^ §• 39, nn^ 
- Jfrdrrtfr'Pmatrehbti 8^49; 
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KircIieiiraiC,bt* . ^ 

Yei^l: JT. Fi Eichhorn : Grändsltze des Kirchen* 
rechts. T. 1. 8. 821*'- Qoellen u. lilteratiir d^ 

Kirchenr^ehts. 

26) Jac. Mettin : (sti 1541). DecreU et coneOia 
generalia. Paris. 1523 — 24. 2.T. F. Slteste 
SammL , , . /, .* 

27) N. Coleti: (st 1765). Sacrosancta concilia 
adregiameditionemetacta. Veniet. 1728r 23«T« 
F. Dazu gehört: ' /. Dom. MahH: 8upJ>le- 
mentam ad coUectloneia concilioc Lucae 1748 
— - 52^. ' 6- T* F. Macht die Sammlungen von 
Labbe u. Cössart Y. J. 1671. u. Hardouin y. J* 
1714« nebst deren Supplementen vonBaluzev* 
J. 1683. entbehrlich.' ^ 

t28) J* Dom.-Mansi: (jst. 1769)* Sacrorum con- 
ciliorum nova et amplissima .collectio. Flor« 
Venet. 1759—98. 3 l.T, F. geht nur bis 1509. 
Vollständigste doch unvoUcx^ete Ausg. 

29) L Harzheim: (st 1763). (7. F. Schannaty 

St. 1739. Hm. Schollius, st 17 68* u^Aegid. 

Neisseriy st 1749). Concilia Germaniae (us- 

que ad ann. 1768). Colon. 1 750—90- 1 1 T. F. 

-Vollständigste Ausg. f. Deutschland.. 

; 8iQ). fiiUiotheca foris canonici vetwis op. G. Fbelli 
A%>N^Ju9teUiiMti698), F«W1661. 2.T. F, 
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81) V:€äuätm^: (9t: ilfXy £pistblae ItonumcH 
mm pontificoii T^ 1« (v, d.J. 67-«-^440). Paris. 

. j . } . 1 7^4 .. ; F» .. VoUstaiidigtr doch uuvolljeiidet von 
\ . K.,T.G. Schönemann, GöXUi7 96^ 

82) Corpus juris canonici cumnotis.I'etri etFraneisci 
( fratrmnPithoeQram e4* Clcuidius Le Pelletier. 
! . > P<^4&! 168 7« &«T. F. Nadbfpedruckt Leipz. 

J696.P. 1705* «.T.y- Turin. 1746. 2.T. F. 

83) J. Henr. Boehmer : (st 1748)* Corpus juris 
canonici Gregorii XIII* anctoritate posft «knen« 
^ationem absolütam editom. Hai. 1747- 2.T. 4. 

J3i4} ' Ct GärtneA^ Ccupas juiris ecolesiasticijCatholi- 
corum noviom quod j^r Gfärmaniam obtiuet 
S^rJisdM797— S9. ?• T. 
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§ 3. m. Hülfsmittel. 

' (EicKhom. § 6 — 10).' 
. . A. Hülfskenntnisse. 

1. Sprachkenntnisse. 

Litteratur in Schönemanns Vers, eines vollst Systems 

d. DiplomatiL T. 1. S. 181. u. Mittermaiers Vrl^ 

vatrecht §. 38. N. 6« u. H, Hoffmanns Hand- 

sckriftenkunde für DeutseU. BresL 1831. S. 6. 

jT, K. H. JOreyer : (st 1802). Von Fehlem u. Irrthü- 

mern in der B^echtsgelehrsamkeit u. Gesch. aus Miss«* 

oder Unverstand der alten Sprachkunde , in dessen 

Miscellaneen N. 2. S.'38. ff. 

Fr. Hotomannus: (st 15 90). De vereis feudalibus 

commentarius, bei Barn, Brisson: de verborum; quae 

ad jus civile pertinent significatione. Hai. 1743* F. 

1) Car. du Fresne domini du Cange: (st ißSS). 

Glossarium ad scriptores mediae et infimae lati- 

Bitatis. Paris^ 1678. S.T. F. n. 171^ 2.T. 

• F.' Siiti^ locupkljbv op. monMAat. ord. S. Be- 
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6 T F. nachgedpuckt Vtoet. ITS« — 40. 6 T. 
F. u. Basil- 1762. 3.T. F. 
2) P. Carpentier : (st 1767). GlössaftAm hoh- 
VQm ad seript med. aevi. Paris. 1766. 4* T« 
F. Ergänzung n. Erweiterung des dy, Fresne. 
> 8) {J: Chr. AdeUing) : Glossarium manttale.ad 
, Script med. et lÄf. latmitatis. Hai. 1772 — 84» 
^ T. Auszirg aus du B^esne und Carpentier^ 
zumfiandgebraucli ausreicliend. . ' 

4) P. Bern. Stocker: Vocabulariüm latinitatis 
' ' afntiquiorisetm^.iaevidipIomaticum* N6rdling« 

5) /. Cph. Adelung: Versucheines Yolblltndigen 

• grammatisch -kritischen Wdrterbnciis der hoch- 
deutschen Mun^rt 2. A. Lpz. 1793-^1802. 
4.T. 4. — 

i €)^ Dr. fW. Soltau: Beitrage zur Berichtigimg des '^ 
Adeku^isehen Wörteiiiti^ehs. Lüneb. 1806 4. 
7) /. H. Campe : ( st ^8 18). Wörterbuch dfo 
deutsek SpracheL Brschwg. 1 807---1 1. Ä. T. 4. 
V} 7öc.Ön>rt/w.* Deutsche Grammatik. Ister T. Gott 
1819. 21« A. 1822. 2terT. 1826. aterl". 1831. 
. . 9^ X Sohiitet: felossarmni ad scriptores linguae 
Francicae et Alemannicae. Ulm. 1728* und in 
- ■ • dessen: Thesäur. anticjuitt Teutonic. T. 3. 
10) /. G. Wächter: (st 1757). Glossarium Ger- 
manicum.' Lpa.- 1737. F. * 

^ tl) C. G» Haltaus: (st 17 SB\ Glossarium Ger- 
manicum meA. äeri c* ^nirf» /• O. Böhfhii. Lps* 
• 1758. 2.T. F. i 

' 42) /. Ö. Sthergi: (st 1754>.' Glossarium Ger- 
nanicitm tticidii: acfvii potissim. dialecti Süevicae. 

• ed. supplev. Jer. Jac. Oherlin: (st 18060 
• ^ Ärgööt. l*8'i^«4. 2. T; F. 
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f liaat. ä WisUfurüahr : (st 188d> OIosm« 
rifun [Geroiä^ico-^LatiQUiia vo^uin obsoletanuA 
imprim/ Boltbr. Monach. T. 1. 1816. F. 
Tersacli ein^s bremiscn - niedersächsischen Wör- 
terbuchs, h^aa^egeb. v. d» bremisch - teatschen 
Gos^schait Brem. 1767— 71- 5- T. 
X K* Dähnert: (st 1785)^ . PlattdeaUches 
Wörterbuch uach 4> alten und neuen pommer- 
scheu u. rügtschen Mundart Strala- 1781* 4« 
Gerhard if^ Schueren: Der Teuthon^sta oder 
Duytschlender. Köln. 1477. F. Leyden 1804-4. 
Gerfu OelHchs: (st 1789)« Glossariam ad 
statuta Bremensia antiqua* Fft 1767« 
Tüem:Doth;fViarda: (st 1826), AU- frie- 
sisches Wörterbuch. Aurioh. 1786* 
J. Ihre: ($t 47 BO)* Glossarium Snio-Goth^* 
cum. Ups. 1769. 2.T. F. 
Björn Haldorsm ; ( st 1 7 84 ). Lexicon Is- 
landioo Dauicum ed% R. K. Rask* Kopenh, 

1814. 2. T. 4- 

W. Somners: (st. 1 6 69). DSctionarium Saxo- 

nico-Latiao-Auglicum^ Oj^qu. .1659.* :F. 
Ed. JLye: bictionarium Sa?:onico et Gothico-* 
Latinum ed.. Owen MßmH^g. liOndi. 1772* 
2. T. F. 

i/. Speelmann : ( st 1 64 i- ). Glossarium Ar- 
cfaaeologicum. Lond. 1687. 2.T.. F. i 
G.Hickesx. (js^ 1716). Linguarum vett sep- 
; tentrionaliumr thesaurus. O^^on. 1705. 9 T. F. 
Bierher gehört auch die Glossca. 

Hrabani Mauri GlosBWum in yetus et no- 
' yun) testamentum* in«.^. G. t;«£cAü^an;{? iFran- 
<;ia Orientalis. T. 2*.p^ 960. (wo auch p. 990* 
Glossae Florentinae.),.uud desselben: Glossae 
Latino r baH>ari<^e| bei Q^ldast: sor* i^r« Alem. 
T. 2. p. 66* 
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A. H. Hdffmann: AltbocU«iit<^e CIos* 
. wm 1. Samml.« BtfesL Igi^S. 4. Hier S. lY-^ 
XLVIIL ein Verzeiclmiss der. meisten gedruck-. 
ten u. haadschriftlick vorhanctenen Glo^sem 

2. His^torisclie Hülfswissen«chaCten. 

a. Diplomatik* ; 

Litt. F. Ai Huchi Yemdb einer Xitteratur d. i 
Diplomatiki Erlang* 1792. 2« T. 
1) J.Mahilldn: (st. 1707)* De re diplomatica 
libri VI. Paris 1681. 2.A. 1709. F, Supple- 
'ment^tn libronua de re dipl. • Paris. 1704. F« 
. 3teA. disscrtatioaä[>tts vai^its locnpletata noUs- 
qufi nunc primum illnstrata a /• Adimori, Neap, 
1789. 2.T. F. 
. 2) NouveauTrait^ de Diplomatique par devuc Reli-- 
. gieux Beotedictioos {^Toustain^ 4t* 1764. und 
. . .ToBsiriy St. 1777)* de la-oomgregation de St« 
. Maur. Paris. .i750-r-66* 6* Tv 4* Deutsch: 
. . Neues LehrgebfiudQ der Diplomatilc v. /• Chph. 
Adelung (yf.4tsa1*wiy*Ant.JludQlf).Et{uxU 
1769—69. 9. T. 4. _^ 

3) J. Chph. Gatterer : (st. 1799). £lemeMairtis 
diplomaticae univ^salis. YoLl« Grött.1765* 4•' 
De8S. Abrissd. Diplomatik. Gott. 1798* und 

* Practische Diplomatik. Das. 1799* 

4) Gr^g. Gruber: Xiclirsy^tem einer allgfm. Di« 
J^lcunatik« Wien. 1 783— 84* 3» T« 

6) . C. Tg. Glu Schortemanni (st 1 8Qi2). Versuch 

einea tollst. ^Ifyit^ms d. allgem. beso^d^s altem 

. Diplomiktik* . I{amb. 1801 — 2. m* neuem 

Tit. Lpz. 1818* 2. T. (Leider, unvollendet 

indem noch l.T. der theoretischen u. die,practi-« 

. sehe Diplomatik ganz föhltji Dazu desselben: 

. . Codex für die prai^isehe Diplomatik. Götting. 

1300-t8..«.T. . . .1 
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' ß) J^ V. Schmidt genvMiseldeck : Aiddtixag {m 
AnfiiDger in dei^ deatscbctt D^lomstik* Brschw* 
1804. . 

.! 7) Cbroiueon Gottwicense. Ttwiiu prodromus pars 
I. n. Tcgems. 1732. 2- T. F. (Verff. Abt 
Bessel st t749. ü. i^. /. v. Hahn. Reicht 
, TOD Konrad I. bis Friedrieb IL) 

8) X Hfeumann: ' (st i 1 60)« Commentarii de r^ 
diplomatica imperator. ao regaonr Oermanorum 
inde a Caroli M. temposibiis adcNraati. ^orioib« 
174&-rÄS. 2.T- 4. 

9) Desselbem Comineiitarii ^ re diplomatica 
imperatricumac TeginanmGeriiiaiiiae« Norimb. 
1749« 4* (t* d. Zeittti Karis d. Grossen, bis 
Karl VI.) 

10) J. Lud. Waither : (st 1762). Lexiödto diplo- 
' maticum. Gott 1745~47. 3.T. F. (mit ver- 

Snderteim Titel und 'Vorrede, v. /. H.Jungy 
st 1799.) Dasi 1752. n. Ulm 1756. 

11) H^ Hoffmann. Haadscbriftenkimde f. Deutscb^ 
landy ein Leitfaden zu Vorlesungen/ BresL 1831* 

b. Geographie. . 

1) Fr. Ä Th. Büchoff: (st 1827). und Jl H. "" 
. Möller. . Vergleiehende$ Wöi:terbi|ch der alten 
j^ittlem n* neuen Geogt* Gotha 1829« 

'S) Ch. Kruse : (st 1827)« . Atlas zur Ud>ersicht 
-der Geschichte aller europcäscben Staaten t. J« 
40<)'-t1816. 4.A,v-.Halle 1827. f. . 
8) J. D.- Köhler: (st. 1765).^ Anleitung zur alten 
* Ui mittlem (Teogmphie, -Si A. Mumb. 1772. 
•• S'.T.' 8. ''■.-.'.:-. . . ' 
,4) Konr: Mannen. Geograpliie d. Griechen u. 

Römer. Ster T. Nürnb. 1792. 2.A. 1822. 
'6)'Phil.Cluver: (st« 16M)* Germania antiqua. 
Leyden. 1619« u. 14^^ M. T. E. 



SS 



6) A. B. IFtlhelm. Gennanien und seine Bewoh-- 
ner. Weimar 1823« in.2Eiartt. 

Nackweisungen der Schriften über die deutsch« 
Gaue in F. JVilken: Handbuch der deutsch. 
Historie. l.Abth. S.tSTff. PüttersLitU T.8. 
§ t044 ff. Klübers neue Litt. S.259 ff. 

7) Chronicon Gottwicense. Prodromus. pars II. 

«^ Von d. alten Pfalzen der Kaiser, m. K., dann 
Geographie der Gaue Deutschlands m.*K. von 
Ost-Franken und vom gesammten Deutschland^ 
wodurch Junckers Anleitung zur Geographie^ 
Paulini geographia curiosa und Hachenbergs 
Germania media entbehrlich geworden ^ind. 

8) A. G. Schwartz. Geographie des Norder- 
Deutschlands. Greifs w. 1745* 

9) Aloys: L. Dumbeck. Geographia pagorum 
Cisrhenanorum. Berl.lSiS» m. E. (Die Gaue 
zwischen Rhein, Main tt. Schwarzwald). 

1 0) Cp. Jac. Kremer : (st. 1777). Geschichte des 
rheinischen Franziens bis 843. herausgegeb.von 
Andr.Lamey. Mannh. 1778« 4. (Die rhei- 
nischen u. fränkischen Gaue). 

1 1) /. A. GensleK Gesch. des fränkischen Gaues 
Grabfeld. Schleus. 1802 — 3. 2.T. 4. 

12) J. Dan. Schöpßin : (st. 17 71). Alsatiä illu- 
strata. Colm.1751 — 61. 2.T. F. ImlstenT. 
d. elsassischen Gaue. m. K. 

1 3) K. H. V, Lang. Baiems Gaue (in Baiem^ Schwa- 
ben u. Franken). Nürnb. 1830. (Umarbeitung 
seiner früheren Schriften über diesen Gegenstand, 
mit einer zu diesem Behufe illuminirten Man- 
nertsch. Karte V. Baiem). 

14) Desselben: Baiems alte Grafschaften. Nürnb* 
1831. m.K. 

15) A. V. Wersebe» Beschreibung der Gaue zwi- 
schen Elbe, Saale und Unstrut, Weser und 

'3 
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- Werra im lOten u. Uten Jahrh. .Haim. 1829« 

^ ...» 

4« m. K« 

16) /. Adf, V. Schuttes^ Historische Schriften u. 
Urkk. z. Erlä'ut. d. deutsch. Gesch. u. Geographie 
d. mittlem Zeitalters. Hildburgh. 179 & — 1801. 
2.T- 4. 

17) Desselben: Neue diplomat^ Beiträge zu der 
fränk. u. sächs. Gesch. l.T. Bayr. 1792. 

18) Helfr. Bernh. fVenck. Hessische . Landesge- 
schichte* Ff. 1785. 4., 2ter Bd. 2te Abth. die 
hessischen Gaue. m.K. 

A9)K. ehrst, V. Leutsch. Markgraf Gero. Lpz. 
1828. Gaue von Thüringen u«d. Ostmark. 

c. Heraldik. 

Litt. CK Sam. Bernd. Allgemeine Schriftenkunde 
der gesammten Wappenwissenschaft. Bonn 1830* 
2.T. 
1) Phil. Jac. Spener : (st. 1705). Historia insig- 
nium seu operis heraldici pars specialis. Ff* 
1 680. F. Dazu gehört desselben: Insignium 
theoria seu operis heraldici pai*s generalis. Ff. 
169Ö. 2.T. F. 2te A. das. 1717 u. 1735 we- 
sentlich unverändert. 
2). /. Cph. Gatterer. Abriss d. Heraldik, neue u. 
verb. A. Gott. 1 792. Dazu gehören, (J". Ch'. Sie» 
benkees) Erläuterungen d. Heraldik, als Com- 
mentar über Gatterers Heraldik, m. 23* Kf. (aus . 
Speners op. herald, pars gen.) Nürnb. 1789. F. 

3) J. Mich. Heineccius : (st. 1722). De veteri-. 
bus Germanor. aliorumque nationum sigillis. Ff. 
Lps. 1709. Mit neuem Titel u. Vorrede. Das. 
1719. F. . ' 

4) Ph. W. Gercken. Anmerkungen über d. Sie- 
gel zum Nutzen d. Diplomatik. Augsb» Stendal« 
1781—86. 2.Th. 
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6) DsL3SiebmaeherscheBnchPatd''Furst$cheron . 
vielen Bearbeitern ,^ /. Dav. Köhler y Chsto, 
Birkmann u. A. herausgegebene Wappenbuch, 
, seit 1604 in vielen Ausgaben, zuletzt Nürnberg 
1772. F. mit 12 Supplementen. Als Ergän- 
zung dient das 2yro^5CÄe Wappenbuch. Augsb. 
1786.4. u . Kr. Tyroff: Neues adeliches Wap- 
penwerk. Nünib.1791 — 1828. 3.T. 4. Dazu 
gehören: Jj B.Siebenkees und Rebmanns Ge^ 
schlecht«- u. Wappenbeschreibungen. Nürnb. 
1781—1808. 16 Hefte. F. 

ß,. Genealogie* 

1) 7. fV. Imhoff: (st. 1728). Notitiä s. Rom. 
Germ. imp.. proceirum. Tüb. 1684. • F. 6te A. 
CUT. J. Dav. Köhler. Tüb. 1732— 34. 2.T. F. 

2) J. Hübner : (st. 1731). Genealogisc^ie Tabel- 
len, seit 172S. die IstenT. in mehreren Aus^ 
gaben, zuletzt fortgesetzt von Glo. F. KrebeL 
Lpz.1737 — 1766. 4.T. F. 

8) T. G. Voigtel. Genealogische Tabellen z. Er- 
läuterung d. euirop. Staatengesch. Halle 1811 
, U.Fortsetzung 1829. 2.T F. 

4) {Sophie y Königin v. Dänemark). Supple- 
menttafeln zu /. Hübners geneal. TabelL Ko- 
penh. 1 822 — 24. 6 Lieferungen. F. . 

6) /. . St. Pütter. Tabulae genealogicae ad illu- 
strandam historipm Germaniamque fprincipem. 
Gott. 1768. 4. 

6) L. Alb.Gebhardi: (st. 1802). Genealogische 
Gesch. d. erblichen Reichsstände in Deutschland. 
Halle 1776. 3:T. 4. 

7) Marq. Hergott. Genealogia diplomatica gen- 
tis Habsburgicae. Vienn. 1737. 2.T. F. 

8) Zur 'Lauben. Tables genealogiques des augu- 
stes maisons d'Autriche et de Lorraine. Par. 1 7 7 0. 
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Unäbertroffeii bleiben immer nocb di^ mnsteiv- 
hailten kritischen genealogiscBen Abhandlungen, 
welche von /. D. Köhler in d. J. 1 722—173 1 
einzeln unter dem Titel: Genealogia Familiae 
Augustae Carolingicae, Saxonicae, Franconicae, 
Stäufensis nnd Luxemburgensis erschienen und 
Fr» Ferd* Sehr öfter: CoUectio dissertationum 
historiam imp* Rom. Germ, illustrantium. Y ienn. 
Lps. 1776 — 77. 2.T. im ersten T. wieder her- 
ausgab. 

Chronologie. 

1) L^art de Verifier les dates des faits historiques, 
des inscriptions, des chroniquc^s et autres anciens 
monuments. Paris 1750. S.T. 4. 3te Ausg. 
1783 — 87. 3.T. F. 4leA. yonM. de St. Al^ 
lais. Paris 1819 — 1830. 36. T. 8. auch 9. T. 
in 4^ Die ersten Verfasser waren die Benedicti- 
ner der Congregation cles h. Maurus , Fz, Dan- 
n>i^(st.l746), K. Clemencet (st. 1778), Fz. 
Clement (st. 1 793) u. Urs. Durand (st. 1 773). 
Die 4te sehr verbesserte u. vermehrte Ausgabe 
besteht aus drei AbtheilL: 1) avant P^re Chre- 
tienne, welche den früheren Ausg. fehlt. 5.T. 

2) depuis la naissance de notreSeigneur. 18.T. 

3) depuis Pannee 177 Ojus^'anosjours. 12T. 
welche ebenfalls nicht bei den früheren Ausga- 
ben i^t. ^ 

2) C. G. Hättaus. Calendarium medii aevi prae- 
cipue German. Lps. 1789. Deutsch: CG. 
Haltaus Jahrzeitbuch der Deutschen des Mittel- 
alters, m. vielen Zusätzen u. Berichtigungen (von 

. tr. Fd. L. Scheffer). Erl.1797. 4. 

3) Gr. Gruber: (st. 1799). Lehrsystem diplo- 
matischer Zeitenktmde. Wien 1783. (d. 3te T. 
s. Lehrsystems d. aUg. Diplomatik). 
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4)- J. Helwig: (st. 1799V Zeitredhnuiur z. Erör- 
terung der D.tea ia ürkk. für Deutschland, «u 
YoxT^de .von Mich. Ign. Schmidt. Wien 
1787. F. . 

5) /. H. Was er: («tl780). Historiscli-Aliplo- 
matuches Jahrzeitbach zur Prüfung der Urkk* 
Zürich 1779. F. 

6) C. G. Steinbeck. Chronologischer Handkaien« 
der. 2.A. Jena 1813. F. 

7) j4nU Pilgram. Calendariom chronologicnm 
medii potissimum «m monwaentU «ccoinmod»- 
tum. yienn.1781* 4« 

f. Numismatik. 

Litteratur. J. Gf. Lipsius : (st. 1820). Bibliotheca 

* mimaria s. cafalogus auctorum, . qui usque ad finem sae« 

cali XVUI de re monetaria aut namis scripserant« 

Praefattts est G. Gth. Heyne. Lps. 1801« 2.T. 

i) K. Cph. Schmieder. Handwörterbuch der ge- 

sammten Münzkunde. Halle. Berl. 1811. Des- 

' selben Nachtrag zum Handwörterbuche. Das. 

1815. 

2) Jos. Appel. Repertorium der Münzkunde des 
Mittelalters u. d. neuern Zeit Pesth 1820 — 28* 
4. T. (2ter n. 3ter jeder in 2 Abth.) 

S) Jos-. Eckhel: (st 1798). Doctrina nummorum 
veterum. Yienn. 1790 — 98. 8.T» 4. (Imlsten 
von den deutsch. Münzen d. Mittelalters* 

4) /. P. V. Ludewig. Einleitung zu dem 4f utsch. 
Münzwesen ihittlerer Zeiten. Halle 1 709* mit 
J.J, Mosers Anmerkk. Stuttg. Ulm 1 7$2. 

5) /. D. Köhler. Histosische Münzbelustigungeq. 
NüOTb.1729 — 50. 22.T. 4. Hierzu /. G/. 
Bernhold: vollständiges Register über di» 
22 Thetle der Münzbelustigungen* Das. 1764* 
2* T. 4. 
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6) /. C. Hirsch: (st* 1780). Des teatschen Reichs 
Münz-ArcUv. Nünil).l7ä6 — 69. 9.T. F. 

7) G. Sep. ^nd. v. Praun: (st 1786). Gründli- 
cbe Nachricht v. dem Münzwesen insgemein, be- 
sonders von dem^ teutschen Münzwesen älterer 

"^ u. neuerer Zeiten. .Gott 1739. S.A. (von/, ^« 
Klotsch). Lpz.1784. y 

g. Alterthümer, ' 

1) Bhd. F.Hummel: (8L1791). Bibliothek der 
deutschen Alterthümer. Nümb.1787. Zusätze 
dazu. Das. 1791* 

2) K.Glo.Rössig: (st 1806). Alterthümer der 
* Deutschen y in einem ausführlichen Handbuche 

dargestellt 2. A . Lpz. 1801.. 

3) Fr. Kruse. Deutsche Alterthümer oder Archiv 
für alte u. mittlere Geschichte) Geographie und 
Alterthum. Halle 1824— 29. 8. T. (It^r u. 
2ter in 6 HefteUi Ster in 4 Heften). 

•4) Fz. Jos. Bodmann : (st 1820). Rheingauische 
Alterthümer^ oder Landes- u. Regimentsverfas-* 
suug des westlichen oder Nieder-Rheingaues im 
mittlem- Zeitalter. Mainz 1819* 4. m. UrkL 
ß) L. AnU Muratori. Antiquitafees {talicae medii 
aevi post declinationem Romani imperii ad an- 
numlSOO. Med. 1738 — ^^42. 6.T. F. u. Are- 
i = tii 1770--80. 17.T. 4. 
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3. Werle zur Erleichterung <^es Ge- 
brauchs der Quellen« 

• Äussler den oben angeführten Verzeichnissen der Urkk* 
und QueUenschriilten. 

1) /. Cfu Adelung. Directorium, d, i. chronolo- 
gisches Yerzeichniss der Quellen der Südsächsi- 
scheiii Geschichte: (v.J. 404 — 1536). Meissen 
1802. Mit neuem Titel. 1818. 4» 
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2) J. Salom. Semlen («t.1791). Vetsuch, den 
Gebrauch der Quellen in der Staat»- u. Eurchen- 
gesoH. d^mitll. Zeiten zu erleichtern« Halle 1761* 

3) Desselben: • Historische Abhandlungen über 
einige Gegenstände der mittlem Zelten* Lpz. 

- ' ) 1782. m. neuem Tit. 1794. 

. 4> Ch, Fr. Roesler: (st. 1821)« De onnalium 
-' medii aevi conditione. Tüb.1788. 4. 

5) Desselben: De arte critica in annalibus medii 
'' aevi diligentius exercenda. Tiib. 1 789* 4* 

6) Desselben: De annalium medii aevi interpre-* 
tatione. Tüb.1793. 4. 

' ' 7) Dasselben: Chronica medü aevi pofct Eiise^ 
binm et Hieronymum^ saec. TV-— VI. T.l« (v.J. 

•^ ^ Ö79— 465). Tüb,1798. 

. 8) Ant. Chr. TVedekind. Noten zu einigen Ge- 
schichtsofareibern des deutschen Mittelalters« 
Hamb.l82t — 30. 6 Hefte. 
9) Lp.Ranke. Zur Kritik neuerer Geschichtschrei-' 

her 7<l€s 15. a. 1$. Jahrb.). Lpz. Berl. 1824. 

10) Gst. Ad. Stenzel. Zur Kritik der Quellen der 
Gesch. Deutschlands unter den fränkischen Kai- 
sem, im 2ten Bd. dieser Gesch. Lpz. 1828* 

11) ' Fz. Palacky. Würdigung d. alten böhmischen 

Gescfaichtschrdiber. Prag 1880- 

12) Ai'chiv der Gesellschaft für ältere deutsche (Je- 
ßchichtskunde.. Ff. Gott. 1820 — 31.- 6.T.-, 
lr-*^3r herausgegeben von J. L. Büchler und 
K^ G. Dümgej 4r vo^ Fichardy 5r u. 6r von 
G.H. Pertz, 

^ Muster kritischer Erläuterungen ein^zelner 
Chronisten gaben: 

1) Gelas. Dobner. Wcnceslai Hagek a Liboczan 
(st. 1563) annales Bohemomm. Ptag <t763 — 
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2) A. Ld^ Sahlöter: (st 1809)« Nestors (st um 
1116) rtissisclie Annalen» äbarseUt;n. erlaa- 
tert Gott 1802 — 9. 6. T« UnYollendet, 
reicht bis zum h 980« 

B« Bearbeitajngen der deutsohen Ge«> 
•ohichte« 
a, Bearbeitungen der allgemeinen deut- 
schen Geschichte« 

8* Püiters YoUständ. Handb» d« deutsch. Reichs- 

hist i 14. 
Erscks Litt d» Gesch. No. 2652 AT. 

1) Casp. Sagittarius; (st 1694)* * Nudeus hi- 
storiae Gemianicae« Jen. 1676* 12« 

2) /. P. V. Ludewig ^ (st 1743)* Entwurf der 
Reichshistorie« Halle 1706* 

8) Nie. Hier. Gundling : (s^ 1 729). Abriss m 
einer rechten teutsch. Reichshistorie« Halle 1708« 

4) Jac. K. S pener : (sUi7 30). Historiae Germa- 
. niae universalis et pragmaticae lihri« HaL 1716 
— 17. 2.T. 

6) 5im,JF>,£raÄ/i: (st 1729). Vollständige Ein- 
leit zu der teutsch« Staats-^ Kaiser- u« Reichs- 
historie (von Karl d. Gr. an)« Halle 1 721—42« 
6*T« 4« (Der 5te T. von Rossmann reicht bis 
1347). 

6) /. /• Mascov : (st. 1761). Gesch. d. Teutschen« 
^ Lpz.1726 — 87« 2.A. 1750. 2.T. 4. Reicht 

bis zum Abgänge der Merowiuger« Die Gesch« 
der Karolinger ist handschriftlich in der Stein- 
wehrschen Bibliothek der Breslauer Universität« 

7) H. V. Bünau: (st. 1762)« Teutsche Kaiser- 
und Reichshistorie. Lpz. 1728-'— 43. 4. T. 4« 
Reicht bis 918. 

8) J:Fr^P/effinger:($U 17 30)^ Vitriarius illu- 
. . stratus. Gotha 1731« 4»T. 4» Dann mit dem 
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Titel: CörpujiimpiiUittfld.A&cftiim 
blici Phil. Reinh. Fitriarü: (lt. um 1720). 
Goth. 17S9— 54. 4. T. 4^ ffierza gebort: 
Chr. G. Riceius : Repertcmom Im J. F. Pfcf- 
finger corpus. jui:. pubL Gollu 1741* 4. 
•) Bure. Ghf.Struve: (st 1738). Corpus liisto- 
riae Geruanicae. Jeiu 1 730« 2* T* F. ed. IL 
einend, suppl. etcontio. Ch. GLBuder: (st« 
1763). Dresd. 1756i 2.T* 4. . 

10) Fz. Dbm. Haeherlin: (st. 1787). Umstand- 
. liehe teaiscbe Rdchihistorie« Halle 1767—73« 

12. T. reicht bis 1546. Hierzu 
Demselben: neueste teutsche Reichsgesch. y. Anr« 
fange d. Schmalkaldischen Kriegs. Halk 1774 
-—86. 20. T. Faatiffisetiti r. Ren. Frh. V. Sen- 
kenberg. Ff. 1790—1804« T. 21 — 2». 
reicht bis z. J. 1 650. 

Dazu gehört noch: Cp. v. Schmidt gern» 
Phiseldeck : Repertorium der Gesch. u. Staats •» 
Verfassung von DeutschlwüL Halle 1789-*-99# 
8* ^btheili. 4 

11) /. SU Pütier. Grundriss der Staatsver&nde- 
rungen d. deitt^ch. Reichs. Oött«1753. 7.Ausg« 
Das. 1795. 

12) Desselben. Vollständigeres Handbuch der 
deutsch. Retchshistorie. 6ötl.l76S« 2.A. 1772. 

18) Desselben. Deutä^^he Reichsgesch. in ihrem 
Hauptfaden entwickelt. Gott 1 778. 3. A. 1794. 
^ 14) Desselben. Kurzer Begriff der deutsch. R. 
Gesch. Gott. 1780. 6.A. 1798. 
15) Mich. Ign. Schmidt: (st. 1794). Geschichte 
der Deutschen bis z.J.1544. Ulm 1778 — 85. 
5« T. u. d.. Register dazu^ Das. 1 788« dann zu- 
sammen Wien 1783~93. 8. T. Hierzuge- 
hört: Desselben. Neuere Gesch. der Deut- 
schen. Wien 1765— 93« 6«T« (v« Schmal- 
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[. KÄegi hb 1 656). Dann di^ Fortsetzung^ 

T. 7 — 17. (v. J. 1657 — 1806). v. Jos. Mil- 

hiller: (st. .1806). Wien 1797 — 1808. Die 

• iNeuere Gesch.* V. Schmidt u.MilbiUe^, auch Ulm 

•1785-^1808. 17. T. Endlich die Fortsetzung, 

T..18---20. (v.J. 1806 — 1814). yMiLh.v. 

-' UresCfL Ulm 1824-*-«24* Das ganze Werk 

vollständig . 26. T. 

16) J.^Cp. Krause: (st; 1799).- Eii3eit. in d. Ge- 
•schichte des deutschen Reichs« Halkf 1782. 

: S.A, Y. Tg. Ghf. Voigtel. 18(Ö«. 

17) Ch. Glo. Heinrich: (st. 1810); Teutsche . 
Reichsgesch. < Lpz. 1787— '1805- 9.T. 

18) D-esselben: Handb. d. teutsch. Reichs -Gesch. 
Lpz. 1800. 2.A. y.K.H.Ld.Pölitz. 1819. 

19) Kr, Mannen. Compendium der deutsch. 
Reichs-Gesch. 'Nümb. 1803. S.A. 1^19; 

20) F.JVilken. Handb. d. deutsch. His torie. l.Abth. 
(bis 1125). HeidelB. 1810. Leider unvoUeu^ 
dibtr, allein zur Einleitung m das Studium der 
Quellen vorzügIi<;h brauchbar. 

21 ) C. Ad. Menzel. . Die Geschichte der Teütscheh. 
BresL 1805—21. 8.T. 4. (bis z. Reformation). 

22) Desselben, - Neuere Gesch, der Deutschen, 
von d« Reformation bis-z, Bundes-Acte* 1^ — 3.T. 
Bresl. 1816 — 29. (bis zu Tode Kan-ls V.) 

23) K. H.L. Pölitz* Das deutsche Volk u. Reich. 
Lpz. 1816. 

24) Tg.Ghf.Voigtel. Deutsche Geschichte. Halle 
.1818. . 

25} H. Luden. Geschichte des teutschen Volks: 
1 — 6.T. Gotha 1825 — 31. (bis z. J. 973). 

26) J.C.Pfister. Gesch. der Teutschen. 1 — 3.T. 
Hamb. 1«29 — 31. (bis z. J. 1519). 

27)' G* Phillips. Deutsche Geschichte mit beson- 
• ; derer Rücksicht auf Religion,* Recht u. Staats« 






4d '--r-. 

veslkssu^. tsterBd^ia 2.Ü>tIi.;.B0rL 1832« 

.ti ' (bü z« J. 888)« ' . 

; b« Bearbeitungen der Special r^Geschicbte. 

a. Verä^eichnisse cSer G^scbichtscfareiber d« deut8cb.Staa« 

» . • • ■ • , 

. . '. Ausser, /. G* Krauses Einleite zur deutseben 

Relchsgesch, ' S.* 1 7. ff. ' Pülters vollst. Handb. 

, d. deutsch. .R^Hist. § 11. ü. Erschs jCitteratur 

d.Gescb. N. 2985. ff. * ' ' 

1) K. GIL TVeher. Litteratur d. deutsch. Staaten« 
gesch. Ister Tb. Lpi. IBOO« (enth. d. Lit.'d. 
Geach. der Österreich. Erblancle u. des baieriscb. 
Kreises). 

2) /. Nie. de f^ogel, Sjpecimen bibliothecae 6cr- 
maniae Austriacae s. notiJtia scriptor rer. Austria* 

. car. ed. Z,eo^ Gruber * Viennae 1^79-85. 3.T# 

3) G.Godofr. Küster: (st. 1776). Bibliotbeca 
historica Brandenburgica. Yratisl. 1743. Dazu: 
Desselben: Accessiones. Berol. i7€iB* • 

, 4) Bure. Ghf. Struve. Bibliotbeca Sazonica. Hai, 

■■—1.736. ■ . ■ . ..■";^ .... . 

6) Benj^ Gif. Weinartn . Litt^ratur der säcbs. 
Gesch. u. Staatskunde* Dresd, u. l^pz« 1790 — 
91. 2.T. 

6) /. Qp* V. Aretin:, trt*.1824)., . Litterariscbes 
Hai^db, {är die baterische Gesch. T. 1« Staats- 
ge£K?h.9 T»2. Geographie H« Statistik« Müncb. ^ 

^ 18.10. 2.T. 

7) G, And. V. Praun: («1.1786.) BibKotheca 
Brunsvico*>Luneburgensis. Wolfb.1745. Fort- 
ges.y» Freih. V. Ompteda: {st* 1809)« mit d, 
Tit. N^ue Vaterland* Litteratur. GÖtt. 1810 u. 
V* C W. Schlüter» als: neueste vaterländische * 
Litt, bis: 1829. .Otife 16S1. . 
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.'85 J^'Jae.Mo$er: (st t78S). 

Bibliothek y oder Nachr. v« allen gedrackten u» 
nngedruckten Schriften , die das herzog^. Qaus 
oder das Herzogth^Würtemberg betreffen« 4teA. 
Y, L. Tim. Spütler. Slattg« 1 7'96. 
9) Christi. Runge : (st. 1748). Notitia historico- 
nimethistoriaegentisSilesiacae« ParsL YratisL 
1775* Der 2te T« ist niir handschi'ifitlich vor- 
handen. 

10) (J. H. Lucamts). Bistorische. Bibliothek ▼• 
Fürstenthume Balberstadt. Halhers^ 1778 — 
84. ä.T. 4. 

S. femer die Litterator d. Quellen n. Beari>ei- 
tungen der Creschicte v. Hessen in WencksHtss. 
liandesgesch. T. 1«; von der Pfalz , von Gg. 
Ch. JoanniSy in Dan. Pärei historica Bava- 
rico-Palatina; vom Eichslelde^ in ^oZ/s polit« 
Gesch. d. Eichsfeldes T. 1«; von Mecklenbar|^y 
in Rudlofs Mecklenb. Gesch. T. 1« u. And. 
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b. .Specialgeschichten einzdner Lander« 

* l) Pfeffinger. Vitriarius illustratus T. 2. s. obeä^ 

enth. d. Gesch. d. unmittelbaren Reiehslande, 

Städte u. ritterschaftl. Gebiete. 
2) L: Alb. Gebhardi: (st. 1802). Genealogische 

Gesch. d. erblichen ReichsstiSCnde im D. Halle 

1775 — 86. 3.T. 4. (Oesterreichn. Lothringen). 

8) •/. St. Pütter. Historisch polit. Handbuch von 

• den besonderen deutschen Staaten. Ister Th« 

(Oesterr. Baiem u. Pfalz). Gott. 1758. 
4) A. Bd. Michaelis: (st 1768). . Einleitung zu 

einer vollst. Gesch. d. Kur- u. Fürstl. Häuser in 

D.Lemgo 1759 — 86^ 3.T. 4. derStev.Ju/; 

fV. Hornberger. (Brschwg. Lüneb., Oesterr. 

Brandenb., Sachs«, Pfalzbaiem, Mecklenb^, Hess. 

Baden 9 . Würtemb. y Anhalt.) . 



6) W. A. V. Rudlof: (st. 4823). Versuch einer 
pragmat Einleit. in d. Gesch. i^* heutige Verfass. 
der deutsch. Kur- u. Fürstl, Häuser. l.T. Gott« 
1768. (Brschw. Lüneb., Sachs., Brandenburg). 

F) K. H^ Lf Pölitz. Handb. der souyerainen Staa- 
ten d. deutsch. Bundes. Lpz. 1 8 1 7. it. 1 8. 2. T. 
Oesterr. und Preussen, jedes aucheinzeki m. |d. 
Titel: Gesch. d. österreichischen Kaiserstaats 
u. Gesch. d. preussisdhen Monarchie. 

7) K. Fr. Pauli: (st. 1778). AUgem, prenssisch^ 
Staatsgeschichte. Halle 1760 — 69. 8. T. 4. 

8) S am. Buchholz: (sfr.1774). Vers. einer Geisch. 
d. Churmark Brandenburg, BerL 176& — 75« 
6.T. 4. 

9) /. F. Reitemeter. Gesch. d^ preussischen Staa« 
ten vor u. nach ihrer Vereinigung in eineMonar* 
chie. Ff.a.O. 1801^5. 2.T. (bis l4l0).^ 

10) Q. A. StenzeL Gesch. d. preuss. Staats. T. 1. 
(y. d. ältesten Zeiten bis 1 640.) Hamb. 1 830. 

11) L. W. V* Lancizolle. Gesch. d. Bildung des 
preussischen Staats. Ister Th. 2. Abth. Berl. 
Stett. 1828. reicht bis 1608. 

12) Joh. Voigt. Grcsch. Preussens v. den ältesten 
Zeiten bis z^Untei^ange d. Herrschaft d. deutsch« 
Ordens. Königsb. T. 1—4. 1828—30. reicht 
bis 1341. 

13) Wernh. Teschenmacher : (st. 1638). Annales 
CliviaC) Juliae, Montium, Marcae Westpha- 
licae, Ravensbergae, Geldriae et Zutphnniae. 
Amst. 1638. F. 2te A. vermehrt mit einem 
Urkkbuche v. Just. Chph. Dithmar. Ff. Lips. 
1721. F. 

14) /. Jac. Seil: (st. 1816). Gesch. d. Herzog* 
thums Pommern v. d. ältesten Zeiten bis 164,8. 
Berl. 1819—20. 3.T. 
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1 5) K. Ch. Frh. v. Lützow: Vers, einer pragmat. 
6escluv«MeGJKlenbarg. T^l — 2. Berl. 1827 — 

^ 30. reicht bis 1520.. 

16) F. A. Rudlof:. (st. 1822). Pragmkisches 
Handb. d. mecklenburgischem Grescfa» Schwerin 
u. Wism. 1 780 — 94# (unvollendet , reicht bis 
1512). S* T* der 2te in 4 Abtheill. n. vom Steii 
die erste Abth. 

17) W. E. Christiard: (st. 179S). Geschichte d. 
Herzogthümer Schleswig u* HolsteIn^is4694). 
Flensb.u.Kiel. 1775 — 1802. 8.T. T. 7.U.8. 
V. Hegewisch. 

18) Ch.L. Scheid: (st. 1761). Origiafes GuelfiSae. 
Hann. 1750 — 81. 6.T. F, Der 6te v. /u«^, 
mit viell. Urkk. 

19) A. Hüne. Gesch. d. Königreichs Hannover. 
T. 1 — 2. Hann. 1825 — 30. 

20) L. Tim. Spittler: (st. 1800). Gesch. d.Für- 
stenthums Hannover seit d. Reformation bis zu 
Ende d. 17. Jahrh. Gott. 1798. 2. T. ; 

21) Ph.Jul.Rethmeyer. Braunschw« Lüneb. Chro-* 
nik. Brschw. 1722. 3. T. F. m. Urkk. 

22) /. F. Pfeßinger. Historie d. bra^nschw•'lüneb• 
Hauses. Hamb. 1731 — 34. 8* T. 

23) Ghd. Ant. V. Hal^m: (st. 18t9. Gesch. d. 
Herzogthums Oldenburg. Oldenburg u. firem. 
1794-r^96. 3.T. 

24) Thilem. Doth. Wiarda: (st. 1826). Ostfrie- 
sische Gesch. Aurich) Gott., Brem. 1791—« 
1813. lO.T. 

26) Just. Moser: (st. .1794)» Osnabriickische Ge- 
schichte. 3teA. iBerlL1819— r29. 3.T. 

26) J.Adf.Thdr. rarjjthagen: {st. 1829).'&xnnd'- 
läge zur waldeckschen Landes- u. Regenten- 
gesch. Gott. 1826. 
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27) Helfr. Bernh. JVenck: (st. 180^)* Hessische 
Landesgcschichte. Ff. 1735—1803. 3.T. 4. 
Der 2te in 2 Abth. Aeltere Gesck. bis z. 13. u. 
1 4. Jahrb. m. zahlreich. Urkk. 

28) Cp. RommeL Gesch. y. Jessen. Marb. Kassel 
1820. 8.t. 

29) /. Cph. Beckmann : (st. 171 6).' Historie d. 
Füi'stgithums Anhalt. Zerbst 171.0. T.T. F. 
m. Urkk. » 

30) S. Lentz: (st. 1776)« Becmanns enucleatas 
suppletas et cotitinuatus« Cöthen und Dessau 
1767. F. m.Urkk. 

31) Chr. Glo. Heinrich: (st. 1810). Sächsische 
Geschichte. Lpz. 1780 — 82. 2.T. umgearb. u. 
fortges. V. K. H. Ld. Pölitz. Das. 1 8 1 — 12. 
2.T. 8. 

32) Chr. E. Weisse. G«sch. d. kursächs. Staaten. 
Lpz. 1802—12. 7. T. , 

33) C.W. Böttiger. Gesch. d. Kurstaats u. König- 
reichs, Sachsen^ l.T. Hamb. 1830. (bis 1653.) 

34) J.Ad.v. Schultest (st. 1821). Cobui^ische 
Landesgesch. d. Mittelalters, m. Urkk. Buche. 
Coburg 1816. 4. 

35) Desselben: Sachsen * Coburg.^ Saalfeldische 
Landesgesch. v. 1425. bis auf d. neuei*n Zeiten: 
l-r-3.Abth. Cob. 1818— 21. 4. 

36) /. Adlzreitter: (st. 1662). Annalium Boicae 
- gentis partes tres. (bis 1661). ed. G. G.Leib* 

nitius.^ Ff. 1740. F. 

37) Joh. Ant. Aettenkhover : (st. 1776). Kurz- 
gefasste €resch. d. Herzoge vpn Baiem. Regensb. 
1767. 4. 

38) Kr. Manner t. Die Geschichte Baiems. Lpz. 
1826. 2.T. . 

39) K. ff. Lang. Neuere Gesch. d. Fürstenthums 
Baireuth. Gott. Nümb. 1798 — 1811. 3.T. 
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46) J.H.y.Falkenstein: (sl.t760). Antiquito- 
tes et memorabilia Nordgaviae Teteris. Ff. Lps, 
Schwabacbu. Neust. a.a.O. 1733—89. 4. T. 
F. I>er 4te in 2 Abth. — Desselben: Co- 
dex diplom. antiquitatt. Nordgar. Ff. Leipi. 

1733. F. ^ . : 

41) 'C. Ld. Tolner: (st. 1715). Historia Palatma 
cum cod. diplom. Ff. 1709.»F. 

42) J, Cp. Pfister. Pragmatische Gesell, v. Schw*- 
bin. HeObr. 1803—17. 4. T. 

43) Ch. F. Sattler: (st. 1785). Allgem. Gesch. 
Würtembe^s bis 1260. Ff. 1757. 4. Des- 
selben: Geschi Würtembei^s unter det Reg. 
der Grafen. Ulm 1764—68. 6- T. 4. (2teA. 
deslsten— 4tenT. 1777— 78). 

Desselben: Gesch. Wrtbgs. unter den Hei>- 
zogen. (bis 1714). Das. 1764— 68. 13. T. 
4. m. vieli. Urkk. 

44) L. Tim. S pittler. Gesch. Würtembergs unter 
d. Regier, der Grafen u. Herzoge (bis 1733). 

Gott. 1783. 

45) J.Mt. Kremer: (st. 1793). Originum Nassoi- 
carum ps. 1. 2. (d. 2te cod. dipl.) Wisbaden. 

1779. 4. ' :. . 

46) J. Amoldi: (st. 1828). Gesch der oramw 
nassauischen Länder. Hadamar. 1799— 1816. 

47) J. St. Reck. Gesch. d. gräfl. u. fürstl. Häuser 
Isenburg , Runkel, Wied u. d. Rheinthals T.Ko- 
blenz bis Andernach. Weim. 1825. 4. 

48) J.H.Jung: (st. 1799). Historia antiquissima 
cpmitatusBenthemiensis, accedit codex diplom. 
HannvetO«iab. 1773. 4. 

49) J. Dan. Schöpßin: (8t. 1771). Historia Za- 
ringo -Badensis. Carisrtth. 1763—^66. 7.T.4. 
(5 — 7. Cod. dipl.) 
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50) /.. Dan. Schopflih^ Alsati* iUt^HMa* «Colin. 
1761-7-61. 2.T. F. 

61) ph. ^ndr. Grand(dier: (stß 1787). Histoire 
ecclesiastique , inilitaire , ciyile et litteraire de 
la provmce d^Alsace. T. 1. Strasb. 1787- 4r Bis * 
Klodwigs Gründung d. fränk. Monarclile. 

62) ^ug. Calmet: (»t. 17id7). Histoire ecciesia"- 
stique et öirile die h Lorrainer Nancy 1728* 
3.T. F. Dann Paris 1745— $7. 7.T. F. Mit 
viell. ürklr. U, Qnrflenschriften. . ' 

53) /. V. Arx. Gesch. des Kantons St. Gallen. 
iSt.*0Äfleti 1^10—13. S.T. Und demselben: 
Berichtigungen und Ztisätze. Das. 1830. Sehr 

' «chiit^bai'e ^iträ'ge zur Gescb. d.Sitten^ Gelehr« 
• siitiik. u.fi.Tr^) Yorz« iiUf'Alitteldl^. 

54) Johannes MiUler : (st. 1809). Gesch. schwei- 
zerischer Eidgenossensehaft. Buch 1 — 5,. Abth. 
1 • Ste A. Lpa. 1 806 - u« im Vitien sämmtlicheu 
iVafkeä. B. 19 — 26. TBucli 6. Abth. 2. von 
GlutZ'Blotzheim (strl81^> Z&ch 1816« 

\' B. 6*' Abth. 1. von /. /. Hottinger: Gesch. 
di Eidgenossen wltbrtiiid d. Tieit d. Kirchentren- 
nung. Zürch 1 825. ' 

56) 'XfVagenaai^: (sf. 1773).* AUgeA. Gresch. d. 
y eteiöigf en Niederlande, (bi^ 1771) ä. d. Holland. 
(YonEob. Töze). Lpz! 1756—57. 8.T. 4. 

i56) Adr. Kluit : (st. 1807). • Historia critica comi- 
tatns Holtandke et Zeektidke^ Middelb. 1777 
— 82. 2.T.-4. m.Urkk. « 

57) L. Ant. MuratorL Antksli d^ttalia dall prin- 
c^piö dell* era Tolgaire sino älP ftttno 1749* MiL 
.1744 — 49^ 12.T. 4. Daimoft; neuesteAusg. 

Mä.i8l8— -2i. 18.T. 8-* Deutsch mit vielen 

« 

Berielitigungeüi' m den Anmerkl. Lpz. 1745 — 

ö6. 9.T. 4. 
S. auch'4.S^pecialj<es«lt.'geisÜich. Länder unten. 
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Gesohiehte.dcCr StS4te. 

Eiu Yerzeicliniss de^ wichtigistenStaätegeschlch- 
ten s. in Hüllmanns Städtewesen des Mittelal- 
ters I. S« 464 ff« und zahlreiche Nachweisungen 
in MiY^^n72a£^rs Privatrechte. {«122. 

1) K^ Theod* Gemeiner,. Uel^er den Ur«prang d. 
Stadt Regensbuig tu aller alten Freistädte, na- 
mentlich der Städte Basels Freiburg, Strasburg, 
Speieri Worms, Mainz, und Köln. Regensburg 
1827. 

2) G. Sartorius. . Gesch. d. hmseati^chen Bundes. 
Gott 1802-^8. 8.T. 

8). Desselben: Urkundliche Gesch. d. Ursprungs 
d. deutsch« Baisse, herausgegjeb« von J. M, Lap-^ 
penberg. HamK 1830. 2. T« 4« (T. Z. Ur^ 
kundensamml.) 

4) (D. Hünlein: st 1783). . Amner)^ungto über 
d. Gesch. d« Reichsstädte, voi^iiehmliqh d. schwä- 
bischen. Ulm 1775. 2.T. 

6) Jac. Ttvinger v. Königshoven: . (bl..l386). 
Elsassische u.stra^burgbche; Chronik (bis 1386), 
herausgegeb. von /. «ScAr/fer. Strasb,1698. 4. 

6) Chph. Lehmann: (st*. 1638y Chronica der 
Stadt Speyer. Ff. 1612. Zuletzt, 4teverm. A. 
von J. Melch. Fuchs. Ff. 1 7 1 1 . F* 
^7) Laz^K.v. Wölkern: (st. 1761). Historla 
Norimbergensifi diplomatica. m^Urkk. Nün^. 
1738. F. 

8) /. ah Indagine (/. H: v^ Falkenstein : st. 
. 1760). Beschreib, der Reichsstadt Nürnberg. 

Erf.1760. 4. 

9) . Paul V. Stellen: (st 1786)' Gesch. d. Reichs- 

stadt Augsburg. Ff.u.l4pz. 1743. 4. 
10) 'LangenmanteL Historie des R^iments in 
Augsburg. Ff.I^z. 1743« 4» 



14) JbÄ. Becker, Gesch. der Reicbfistadt Lübeck. 
Lüb.1782— 84. 2-T. 4. 

12) Ant. Kirchner. Gesch. d. Stadt Frankfurt a«M. 
Ff.l807— 10. 2.T. 

13) F. C. V. Fichard: (st. 1829). Das Entstehen 
der Reichsstadt Frankfurt und die Verhältnisse 
ihrer Bewohner. Ff. 1819. 

,14) N,FogU -Abriss einer Gesch. von M^inz. l.Th, 
V. d. ältest. Zeitt. bis auf d. Herstell, d. Landfrie- 
dens. Ff, 1792- 

15) K. Th. Gemeiner: (st. 1824). Chronik der 
Stadt und d, Hochstifts Regensbüi^. Regensb. 
1816—24. 4.T. 4. Der ite von Kief ha ber/ 

1 6) Jos. U. Horniayr. Wiens Gesch. u. Oenkwüiw 
digkeiten. Wien 1823— 25. 9.T. 8. m.viell. 
Urkk..: . 

17) H. Rathmann: («t. 1821). Gesch. d. Stadt 
. Magdeburg v. Ihrem ersten Entstehen bis auf die 

. gegenwärtigen Zeiten. Magd. 1800—17. 4. T. 

18) Anton Wecke: (st. 1680). Beschreibung der 
'' ' Churiurstl. sächs. Residenz Dresden. Nürnb» 
. 1679. F. m.Urkk. ^ * 

19) E.L. fF.v. Dacheröden: (st. 1806). Vera. 

eines Staatsrechts, Gesch. u. Statistik der freien 
. Reichsdörfer in D. T.l; Lpz.1785. 

20) J. K. Lh. Sismonde de Sismondi. Histoire 
des republiques Italiennes du mögen 4ge. Paris 
1809—18. 16.T. Deutsch. Zurch 1807-:- 
24. 16. T. 

S. Beätbeitungfn der deutschen Oe- 

schicLte nach gewissen Gegenständen. 

• '•■■.' 

a. JECirchengeschichte. 

In Ermangelung einer besondem Kirchengesch. 
Deutschlands, allgem« W«rke« . 
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Littemtur: X Andr. Schmid. S^gittarianae 
Introductionis in historiam ecclesiasticam T. 
1—2. Jenae.1718. 2.T. 4. 

Er seh: Litteratur der Theologie, bearbeitet 
von JE. Gtfr* Ad. BöckeL Lpz. 1822- 
1) Ecclesiastlca historia secundum'singulas.centu-* 
rias congestay von. Mich. FlaciuSy Joh, JVU 
g€aidy Math. Judexy Basüius Faher^ Andr. 
Corvinus u.A. Basil. 1559 ,(2teA. 156?) — 
74. Centl — XIII. gcwöhul. in 8.T. ed. II. ib. 
1613. 8.T. F. Die Ausg. \an J. Sal. Semlery 
Nümb.1757— 65. 6.T. 4. enthält nur die er- 
sten 5 Centnr, Das Werk hat jetzt mehr litte- 
ratnrgeschichtlichen als Lritischen Werth. 
2)^ Caes. Baronio : (st. 1607). Annales ecclesia- 
stici. Rom. 1588 — 1607, 12.T. F. Antwerp. 
1589 — 1603. 10. T. F, Mog. 1601—1605. 
la.T, F. Die Ausgabe von Dmi G. u. /. Dm. 
Mansiy Lucae 1738 — 57. 43.T. F. enthält 
zugleich 9 ausser eigenen Anmerk. der Mcaisiy 
noch des Pagi Kxitik eingeschaltet m. des Ray^ 
naldi Fortsetzung, nebst dem Apparatus ad an- 
nales eecles. Baronii u. 3..T. Indßx. 

3) Od. Räynaldi : (st. 1671). Annales ecclesia- 
stici ab anno 1198. Rom. 1646 — 76. Colon. 
1691 — 94. Als Fortsetzung des Baronius^ 
T. 1 ^r^2 1 • geht bis 1 5 6 5 u. ist weit schätzens- 
werther als die Fortsetzung durch Abr. Bzo^ 
vius. ed.U. Colon. 1621^40. 8.T. F. 

4) Jac^ de Lader chio: (st. 1738)- Annales eo- 
des. ab anno 1566 usque ad ann.' 1671 conti- 
nuati. Rem.! 72t — 37l fk. Colon. 1733. 8.T. 
F. Als Fortsetz. d. Räynaldi. T. 22—24. F. 

6) Anton Pagi: ($t.l699). Crftica in universos 
«maleis eccle^asttcos Baronii. An(w. 1705« 
4. T. F, 
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6) ./. Math. Schröckhs (st 1908> ChHstliche 
Ktrcbengeschichte. 'Lpz.1768 — 180S. 35- T. 
2te A. d. ersten 14.T. Lliz.1772 — 1825- Als 
FortsetsBang) desselben: christl. Earcbengescb. 
seit der Reformation LpZrl804 — 12* 10-T- 

* (9ter u. lOter von Ä Gli. Tzschirner: gebt 
bis 1810). 

7) Ld. Tim, Spittlen Grondriss d. Geseb. der 
cbristL Kirche* Gott 1782« Ste A. von GIL 
Jac. Planck. 1812. n. in Spittlers Werken, 

. Bd. 2* n. d. 4ten Ausg. von 1806- 

8) H. Phil. Konr. Henke : (st; 1809). 'Allgenu 
Gescb. d. cbristl. Kircbe bis au£d. neuesten Zei- 
teü. Brscbw. 1786. 4teA* 1800« 9*T. Der 
9te von Sev. Vater. 

9) J.Ernst. Chri. Schmidt: (st 1831). Hand-^ 
bttcb d. cbristL Kircbengescfa. Giesscnl801 ff« 
6- T. bis Innocenz III. 

10) Gli. Jac. Planck* Gescb. d. cbrlstlicb-kircb- 
lich. Gesellscbaftsverfass. Gott 180 3 — 9. 5.T. 

11) J. Sev. Vater: (st 1826). Syncbronistiscbe 
Tabellen d. Kircbengescb. Halle 1819. 5 te A. 
1828. F. 

V^) ^S* Catles: (st 1761). Annales ecclesiastici 
Germäniae, Vienn. 1756— 68. 4.T. F. 

13) J.Cp. Krausei (st 1799). Handb. d. cbristl., 
besonders deutseben politischen Kircbengescb« 
Halle 1785. 

14) /. K, Fürchteg. Schlegel. Kircben- u. Re- 
formatfonsgescb. von Nord-Deutschland u.Han* 
nov«c.(Eis 1650). H«nn.l828 — ^29. 2.T. 

(Litter. d. Kircheagesch. einzelner deutsch* Län- 
der s. bei ^arzVzg'. Clavis dipl. p. 42 — 75.) 

1 5) Marc. Hansiz : (st. 1766). Germania sacra. 
Aug. V. 1727— 29. 2.T. F. (Passau u. Salz- 
burg. m.Urkk.) 
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1 6) Wig. Hund : (st fa. i 600). . Metropolis Salis- 
h^xt^^mis .eA,' C...Gewold^s. ' Monach. 16>20« 
Ratisb. 17 1 9. 3. T. F. in.Ürkk. : 

17) ^Jud. Thdd, Zäuner, . Chronik 'von Salzburg« 
Sakb. 1796—1800. 4. T. (2ter bis 4 ter von 
Corfi. Oärtner,) . 

18) Chrys. Hanthaler: (st. 1754). Fasti Cam- 
piltlienses (bis 1499). Lincü 1747-^54. 2.T. 
F. (jeder in 2 Abtbll.). Dazu desselben: 
Recensus diplomatico genealögucus arcbivi Cam- 
pililiens. Yienn. 1819< F. m.Urkk* 

19) C. Meichelbeck: (st» 1734). Historia Frisin- 
gensis. Aug.V. 1724— 29. 2.T. F. m.Urkk. 

20) CöL Köriigsdörfer* Oeschichte des Klosters 
SS. beil. Kreuz ia Draiauwörth (bis 1796). Lan- 
deshut 1820 — 29. 3.T. d. 3te in 2 Abthll. 

21) J, F.Schannat: (at 17 S9). Historia Fulden-. 
SIS» Lps. 1729. F. m.Urkk* 

32) Desselben: Hist. episcopatus Wormatiensis. 
Ff, 1734, F. m-Urkk, 

23) J. Nie. ab Hqntheim: (st. 1799). Historia 
Trevirensis diplomatica* Aug. V. et Herbip. 1750. 
3.T. F. grösstentheils Urkk. 

24) Nie. Zyllesius. Defeusio abbatiae imperialis 
. S. Maximini , qua respondetur libello cohtra 

istam abbatiam ab Anonymo Treveris edito 
a. 1 638 juxta muros Trevil*enses. F. 

25) Mart. Gerbert: (st 1793). Historia nigrae 
silvae. S. Blas. 1783- 3.T. 4. m.Urkk. 

26) J* Trudbert Neugart. Episcopatus Constan- 
tiensis. Partis 1. T. 1. S. Bi«s. 1803. 4. Der. 
2te T. soll jetzt erscheinen* Hierzu gehört 
desselben; Codex diplom.Alemanniae etBur- 
gundiae Transjuranae inira fines dioecesis Con- 
stantiensis. S- Blas. 1790. 2. T. 4. Der.Ste 
wird erwartet 
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27) /. T^udbert Neugärt. - Epigcopatiis Bamber- 
geiis. S. Blas; 1802. 4« Bi.*Urkk. 

28) Atm. Ussermärm: (st. t798)< Episcopatus. 
•Wircfl>ur^eii»is.*bas,1794. 4. m.Urkk. 

29) Ambr. Eichhorm (st. 1820). ' Epucopatus 
Curiensis, Das« 1797* 4« Qi.Urkk, 

ßO) Phil. Atidr^Grqndidi^r : (st 1787). Histoire 
de TEglis^et des Ev^qiies de Strasbourg. Sti^sb* 
1776—78. 2.T. 4. m.Ürkk. reicht bis 966. 

81) Kr. DahL Hist. topogr« statist. Beschreib, des 
Fürstenthams Lorsch oder Kirchengesch. des 
Ober-'RheingaaSy des Klosters «• Fürstenthams 
liOrsch. 'Dannst 1 8 1 2. 4. m^Urkk. 

32) Nie. Schafen t (st. 1680). Annales Paderbor-< 
nenses« Neuhns. 1 693 -- 98. 2« T« F« ' m. Urkk. 

33) Nie. Staphorst : (st. 1731). Eist, ecclesiastica 
Hamburgens. diplomatica. Hamb. 1723 — 31. 
5.T. 4. ni.Urkk. 

34) J. Chph. Harenberg: (st 1775). EGstoria 
ecclesiae Gandershemensis diplomatica« Kann. 
1734. F. m.Ürkk. 

35) (H. Frd. Otto). Thnringia sacra sive histori% 
monasterioramy quae oliin in Thmringia florue*- 
nnt (ed. Schamelius). Ff. 1737. F. 

36) Jos. H. Fritsch. Gesch. d. vormaligen Reichs«- 
stifts n« der Stadt Quedlinburg. Quedl. 1828. 
2. T. 

37) Ph. W. Gercken. Stiftshistorie von Branden« . 
bürg. Brsehw. Wolfenb. 1766. 4. m. Urkk. 

38) Sm. Lenz. Diplomatische Stiftshistorie von 
Havelberg. Halle 1750. 4« m.Urkk. 

39) Sgm. W. Wohlbrück. Gesch. des ehemaligen 
Bisthumsu. Landes Lebus. T;l — 2* Berl.1829. 

40) Scaevola etLudov. Sammarthani: (deSainle 
X Marthe). Gallia Christiaha in provincias distri- 

büta , in qua series et hbtoria archiepiscopor. 
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epiimo^r« ep ^JbatimaL mgionniii qipmiiM, quas 
GalUii tetM CQm|i]edtebirtlirrab.cang^ne ecclesi»- 
ram ad ^$tn tempora dedacitor..* Op* et. stud« 
ep«greg^t;S.Manri..Pai».t776-r«Ä. 13.T. F* 

b. Geschichte* der Kiiltur, . des Stadtewe- 
sens^ Handels, der Gewerbe und des 

Ackerbaues. 

• • • » ■ 

i), J, ikfö^r.ftPatiriptisclie Phapfpsieiu Berl, 1776. 
4*T* endialteii viele Bei tr, ; • 

Uebersif^ht d^r dei^t^ch«. Ki|iti}3^escfaichte bis zu 
Maxiifdliaa L Haoib. 1 798* 

5) Z>« G. If erzog. Yers. einer aUgeiUf Geschichte 
d. KuUpr d^ deutsch. Nation.* Ff* 1795. (Reicht , 
nur bis z. 4l>gwg.c)cr Karoliqger)» , 

4) Ld. fVachler. VgrleiiMlg^n uberdie Gesch. der 
detttsch.Kationa^itteratar. .Ff.1818— *19. 2.T. 

6) A. Kober^tein. Gnandrii^ssttr Gesch. d. deutsch« 
Nationallitteratur. 2te yerb.A.. hpt\ 1830» 

6) H^ Ap Erhard. Geschv des Wiederaufblühens 
wiss^nschaftl« Bildung ,. yoraehmlich in Deutsch- 
land b.z« Reformation. Magdeb«1837i — ^30. 2-T« 

7) Beruh. Jos. Docßn: (st. 1828). Aliscellaneea 
a, Gesch.. der deutschen jLitt^atoTi. München 
1807. 2.T. 

8) Cp. Meiners: (st..l810). Gesch« der JSptste« 
hung u. Entwickelung der hohen Schtilen unsers 

. Erdtheils. Gott. 18.02. 2.T« . 

9) Ch* Clßss» Versuch einer kirchlich^politischen 
Laudescultur-Geschicfate v. Würtembesg. Tüb« 
1806—01 2.T. 

10) J. K. W.Möhsen : (st. 1795). G«sch,d* Wis- 
senschaften in d. Mark Br^deplMirgi Y.d. ältesten 
Zeiten his z, Spde 4, 16. Jahjrik* , Stal* 1781. 4. 
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Wbseoschftfteii m dL Mark Brntdenbiirg. Berl. 

Xp». 1783; 4; :. 

12) /• Cp, Huscfur* 'Skizze eitter K^tm^ch. d* 
4e«lscli£K» Stftdle. Kalnib« 1808. 

13) K. Dt. Hüllmann. Städtewesen deis Mittel- 
Jtaps* Bonu t;826^29. 4..T. 

14) /• Cp.\ JoiL. Fischet :(sU 1797). Gesch. d. 
deutschen Handels , .der Schififahrti Erfindun- 
gen , Künste a« Gewerbe. Hann. 1786« 4« T« 
2te A. des li-2. T. Das. 1794. , 

1&) Fr. Kurz. Qest^nreichs Handel in ältjeren Zei- 
ten. > Lins 18S8. 

16) J. Fd.Roth. yer8.^dberG«fldb«des nürnber- 
. . gisdien Handels. Lpa.' 1800*-^1. 2. T. ^ 

17) K. Glo.JinioriT (st. 1818)«. Geschichte der 
' deutschen Landwirthschaft (bis s« Ende des 16* 

Jahrb.). GörliU 1799 — 1802. 8. T. 

Geschichte des Kriegswesens*. 

1) ^BerniL CUtn. Mettingh* Status mililiaeGer- 
manorum principalis et acceamorife Tejteris et medii 

i aeiri. Lub. et Altoii. 1760. 4« 

2) Jl Amdr. Hoff mann. . AbhandUL Ton d. vorma- 
ligen u. heutigen Kriegsstaate , den* Angeboten 

' ) sowohl.d. Biilertchaft als auch der .Unterthanen. 

r Lemgo 1769* 2. T.^ 

/: 3) /; Gr/r« Hayer. Gesdb. deir Kriegskunst Gott» 
1797—1800. 2.T. jederia2Abth. 
. ' t 4) G. A.Stenzel. Gesch» der Kriegsverfassung 
Deutschlands Toreügl. im Mittelalter. BerLl820. 

i. Geschichte der I^inanzen* 

. ' 1) K. H* Lang. Sdtorische Entwickelung der 
dehtsohen Steaerverfassung seit d* Karoliu^ern« 
Berl. Stettin. 1793. 
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Ü) ' JS>. ZMh Willmann. !)entsclieFJnaai^e8ch. d. 

< Mttüelalters« Befli 1'805« • 
S) Desselben; 6e8cli.'d« UrsprangiB d. Regalien 
/ mD. Pf.a,Ö. 1806. ' i 



4) Desselben: - Gesdi; d. Domanenlienntziuig in 
-I • D. Ff.a.0. 1807. 1 

5) F. W. V. üünenstein* Pragmadacbe Gescb. d« 
•^ 2SöUe in D. u. der deutschen Reichspolbeigesetze 

HstDe 1748. 

. ■ . .. ■• • • . I 

e* Geschichte der verschiedenen Stände« 

-' X .1) JSu^. Montag: (st.' 181 1). Gesch. d.i^dentsch. 
staatsbürgerlichen Freiheit öder der Rechte der 
^'( gemeinen Freien, d» Adels n.d. Kirchen Deutsch- 

lands. Bamb. Wzbg. 1812— 141 2. T. 
'i 2) K. Dt. HüUfnann. Geschichte d.. Ursprungs d 

: : Ständein D. Ff. a.O. 1806—9. S. T. Stegans . 

• umgearb. ^ Ausg. Berl. 1880. - 1 

y. Adel s. Lit. ^l Mittemaiers deutschem Pr:- 
vatrechte. §.48. ^^ ' 

9) J. Chr. V. HMba^, Adels Lezicon. Bmeniu. 

1825—26. 2.Ti ^ 

4) F. A. Kojyp.. De insigni differentia inter sie. 
Rom» imp* comites et nobiles immediatosf 'Argoit. 
1726. 4. 
6) L.T. Scheid: (st 17«^1> Histprisehdiplonat 
Nachrichten vom hohen u. nifedem Adel inD m« 
Urkk. u: Anhang. Bann. 1754 — 65. 2.T 4. 
m. Urkk. ' 

6) F. G. A. Schmidt. Beiträge z. Gesch. d. Acels. 
'Brsohwg. 1794 — 96- 2. T* 

7) Ch. Gli. Riccius. Zuverlässigjßr Entwurf ^om 1 
landsässigen Adelin D. Ntirnb. 1735. 4.' '' 

8) Nachricht von einigen Häusern d. Geschlecht d. 
V,' Sbbtieffen oder Sofalieben. Kassel 1 780 u. U* 
4« mit Urkk* 
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9) G. Cfk Gatt^ran Qii|tom'^«Deilogica domi- 

.noramHölzacbuherortuhpafiriciaegentis Nprim- 

• bergmsis. Nürab. 17>56*^ F. > 

. : 10): Gtb. Satn.Treuer' : (jit. 1743). Historisches 

Geschlechtsregister des hochadelichen Hauses d« 

Herren x, Münchhausea« 6'öit.' 1 746. F.m. Urkk* 

',. li)lJos. Wolf^ Gesch. d. Geschlechts t. Harden- 

bei^. Gott 1824. Jii..UdLk. 

12) Nie. Kindiinger. Gesch^d-Fanuliexi. Herrschaft 
. y. Yolsieiisteiiiy ein Beitrag z* Gesch. d« Bauem- 

. u, Lehnwesens vu d. Staatsv^iiass. Osnab. 1801« 

2. T. m-Urkk. 

« 

13) Desselben:. Gesch. der deutschen Hörigkeit 
iäsbesondiere der Leibeigenschaft. BerLl818« 
mitUrkk. 

14) «S*, f^. fVohlbrück. Geschichtl. Nachrichten 
Tond. Geschlechte V. Alyensleben« BerL 1819 
—2». 3.T. 

1 5) £. Mz^ Arndt. Vers« einer Gesch. d. Leibei- 
gepschaft in Pommern u* Rügen nebst e. Einleit. 
in dt alte deutsch. Leibeigenschaft* BerL 1818« 

f. Bearbeitung u. Geschichte des Kirchen- 
rechts. 

S. Eichhorns Eirchenreoht T. 1. S. 435* ff. 
i) J, Dujat: (st. 1688)* Praenotiones juris cano- 
nici Paris 1687- 4* 2teA. v. A. JF. Schott: 
(st. 1792). Dresd. Lps. 1776 — 79. 2. T. 

2) C F. Glück. . Praecognita uberiora universae 
jurisprudentiae ecclesiasticae. Hai. 1786* 

3) G. Coustant: (st. 1721). Dissertatio de anti- 
quis canonum ooUectionlbuSi u. Fratrum Pet^ et 
Hi. Mallerinofum: commentarius de antiquis 
tutn editis tum ineditis coUectionibus canonum 
ad Gratianum usque,^ in der letzteren Ausg. der 
Opp. Leonis M. Venet 1756 — 57» 3«X F. im 
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lSleiiT*ii* init andern AkliAiiJBiiBgaiy TOn QueS" 
nelly de Marea*^ s. w. in: Andr. Galland: 
de Vetos tas canoimm coUeclionibni dissertatio- 
num sjlloge. Venet 1778. F. Mog* 1790. 
2.T. 4. 

4) Gr. Zallwein: (st. 1766)« De collectionibus 
jurMeeclesiasticiantiquietnovidisis. 1«2« Salzb, 
1769— 60- 4- 

5) jL. Timothy Spittler. Gesell, des canonischen 
Rechts bis auf die Zeiten des fidschen Isidor. 
Halle 1778* u. mit d. Anfange einer Fortsetz« 
ins. Werken. T. 1. Stat^. 1827. 

6) /• Jac Langt, Gesch. n. Institationen des ka- 
tholischen und protestantischen Kirchenrechts. 
IsterT. AeossereEjlrchenrechtsgeschichte. Tob« 
1827. 

7) P^ de Maren: (st. 1662). De concordia sacer- 
dotiietimperii, cura SuBaluziu Paris 1668« F. 
n. öfter, dann cum observ. Ju$U Hen. Böhmer* 
Ff. 1708. F. n. cum adnott Cqrmini Fir^ 
mianu Neap. 1771. u. Bamb. 1788 — 89. 
6.T. 4. 

8) Ld. Tfiomassin: (st. 1695). Vetus et nova 
ecclesiae disciplina circa beneficia etbeneficiarios« 
Paris 1691. 3. T. F. Dann öfter, 4te Ausg. 
V. Mansi. Yenet. 1 728. 4. T. F. zuletzt Mainz 
1787. 10. T. 4. Ein Auszog, von £c2. 06er-. 
hauser: Thomassinus abbreviatus. Salzb. 
1778 ->74. 8.T. 4. 

9) Jos. Bingham: (st 1723). Origines s. anti- 
quitates eoclesiasticae, Lond. 1710. lO.T. La- 

'teinisch von /, H. Grischow. Halle 1724. 
r ' u. mit Vorrede v. /. F> Buddaeus. Halle 1751 . 

— 61. 10. T. 4. 
10) 2. B. van Espen: (st* 17 28)* Ins ecclesiasti- 

€um ümversum hodiemae disciplinae praesertim 
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Belfi;iiy GaUiae, Germaniae et pipyfiimfirun vid« 
naFutti accommodatum. Colon. Agr. 1702* F. 

11) Greg. Zallwein. Principia juris ecclesiastici 
universalis et particularis Germaniae. 1763« 
4.T. u. 2te A. v.J. D^ Kleinmayer. Äug. VincL 
1781. 4.T. ' . .^ 

12) Jos, Ant. Riegger: (st 1795)* Institutiones 
jjirisprud. ecclesiasticae. Vindob. 1768 — 71* 
ÄteA. Das»1777. 4- T. * 

13) AnU Frey^ Kritiscber Commentat über d.Ki]Vi 
cbenrecbt. 2te A« T« 1 — 5« Kitzingen 1823 
-—24. FoTtgts^y- Jos. SbheilL T. 4.in2Abth. 

- 182 6 — 28. JS^ocb imyoUendet* 

14) Just. Hen. Böhmer. Ins ecclesiastionm prote- 
stantiam. HaL 1714* u. öfter. $teA. Halle 
1760. 5.T* 4. 

1 fi) G. Wiese* Bandb. d. gemeinen in D. übL Kir- 
cbenrecbts. Lp». 1799 — 1804-. 3. T. (der3te' 
in 2. Abtb.) 

16) Desselben: Grundsälze de3 Kircbenrechts. 
.6.A. Gott 1827. . ,! 

17) Ferd» Walter. Lebrbu^b d..Kircbeitrecbts aller 
cbri^. Confessionen. Bona 1822. 4- A. 1829* 

18) V.Droste Hülshoff. Grundsätze det gemei- 
nen- Elirch^nrecbts der Katholiken ii.£YangeU« 
scben. Münster 1828— 30« Jl.T. 

19) J. Andr. Schnauteft. Grundsätze d.Kircbenr« 
rechts der Protestanten; . Jen. 1792* 3.A. 1805« 

SO) D e SS e Ib en s , Grundsätze d. Sjrchenr. d. K»-* 
./. iholike[ii4 2i A» Jen^ 1805« . 

21) Andr. Sauler. : Fundamente juris eccles. ca« 
tbolicor, 2. A. Frib: 1809 — 16, 6.T. 3.A« 

. 1826. 

22) Mäut. Scherüd. 'In9titutt juris eccles. 9teA. 
, Landesht 1828». 2« T. 



t 
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2S) Jf. Fr. Eichhorn. Grunchäise des Kirclien- 
rechts der Katholischen und der Evangelischen 

Religionspartei in Deatschland. T. 1 • Gott 1 8 3 1 • 

• ■'»■• 

g» Bearb.eitang des Staatsrechts. 

Litt. /. St. Pütter. Litteratur d. deutschen Staats- 
rechts. Göet 1 T7 6 — 8 3.3. T. der 4 te von 
J.L.Klüber. Erlang. 1791. 
J. St. Püiier. • Etwas siar vorläufigen Ueber- 
sicht des deutschen Staatsrechts der mittlem 
Zeiten. GÖtt. 1788- 

J. Sam. ErsGh. Litteratur der Jurisprudenz, 
neue A. von J. Chri. Koppe* Lpz. 1823« 
S. 145. ff. 

J. Ld. Klüher^ ^Oeffentliches Recht d. deut^ 
sehen Bundes. 3teA» S/jS!7* ff. • 

- / Ausser den deutschen Geschichtswerkfen von 

" Struve^ Häberlin^ Pütter^ Heinrich^ Phil- 
lips u. Pfeffingers Vitriarius illustratus gehö- 
•' ren hierher. - - \ 

i) J. St. Pütter. Historische Eiitwickelung der* 
' heutigen Staatsverfassung d. deutschen : Reichs. 
*' ' ' Gott. 1786— 88^ SteA. 1798^^99. 3. T. 

^^ 2) E. K. JVidand: (st. 182«). Versuch einer 
-'• Gösch, d.' deutsch« Staattsinteresse« Chemnitz. 

1791. -8. T. 

- • 3) CK:P.Pfeffel: (st. 1807> Abrege chrono- 

-^logique de Phisioire et du droit public de r Alle- 
-. / magäe^ Paris 1750. 6teA. 1768« 2. T« 4. u. 8. 

4) K. F. Eichhorn^ Deutsche Staats^ u. Rechts- 
-■•' ' ' geschichte. Gott 1808. 2teA. 1818;'j3teA. ^ 
./ .;. ^1821— 23. 4. T. i . 

6) Ch. G. Biener: (st. 1828)*> Commentarii 

\ de drigine et progressu leguib GermaniQ^*! Lps. 

1785 — 95. 2.T. T.i. Historia iegum jurium- 

que Crefmanicorunu T. 2« VoL 1« Üb« 1. Histo- 
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'. H« iuris pubHcii, bu zur g(d<iaen'BaIlef'La>. £;, 
. Hist. juris privati. Vol. 2. IIb. t, HJstoria in- 
stitutOTum feudaUoin. Üb. 2, Historia jurium 
feadalium. 

6) Jac. K. Spener: (st 1730). Teutscies jus 
publicum oder d. heil. Rom. T. R. vollstündLe 
Staatsrechtslehre. Ff. tpi. 1 723 33. 7. T 4. 

^ex 7\£ i. Jac Aug. Frankenstein. 

7) Bch. Ghf. Struve. Corpus juris public! imp. 
Rom. Germ. 3teA. 1738. 4. 

8) X Jac. Moser. (Altes) deutsch. Staatsrccht 
Nümb. u. ö. O. 1733'-53. 62. T. 4. Dazu 
Desselben: neues teutsch. Staatsrecht. iStuttg. 
17^6 — 75. 4. besteht aus 22 verschiedenen 
Werken. 1. T. Register und 3. T. Zusatz. 
1781—83. 4. >f 

9) J. St. Pütter. EIemeiltii:juri|pBblici Genua- 
nici. Gott. 1754. 4. A. 1766. 

10) Desselben: Imtitafioiies juris publ. Germ. 
iGött. 1770. 6teA. 1802. Deutsch v. C. A. 
F. Gf. V. Hohenthal m. AnmerLk« von F. W 

: .j Grimm. 179i-^as; 2. T^ .. j: * - 

11) Desselben: Specimen juris pubKd et gentium 
med.aevi. Gott. 1784. 

12) J. H. V. Selchom. Elementa' jtms public! 

Germ. Göttingen 1769.— 72* 2teA. 17&2— 94, 
2.T. 

18) K.F. Häberlin. Handb. d- deutsch. Staats- 
rechts nach dem Pütterschen Systeipe. BerL 
1794. 2.A. 1797. S.T- 

14) J. .LdKlüber^ E^inleitung zu einem neuenXehr- 
begriff d. deutsch. Stäatsr. EpL 1803. 

15) Desselben: Oeffentlich^s Recht d. deutschen 
Bundes, 8teA. Ff.. 1831. 

16) Nie, Thadd. Gätiner. Deutsches Staatsrecht. 



Landshi 1804. 
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17) Andr. Jos. Schnaübert. Lehrbuch d. deutscli. 
Staatsr. l.T* Jena 1 806. ' 

Die yennischtea Abhandlangen über einzelne 

C^genstände des deutschen Staatsr. von: Hm. 

' Conringy J. Nie. Herty J. PeU Lud ewig y 

Nie. Hier. Gundlingy Mich. H. Gribner, 

. . ^ H.v. Coccejij F. W. Pistoriusy J. Jac. u. 

F. K. V. Mosery I. G. Estovy Chr. Ulr. 

Gruperiy H. Chr. Senkenberg y Ch. Gb. 

Budery J. K. H.Dreyer; J. Chph. W. Steck 

u. A. 8« in PiUters Litteratur d« deutsch» Staatsr. 

T.Ä. S.22^ §-508. S. 

18) /. Chr. Datt: (st. 1722)* Volumen reram 
Germanicar. MVe de pace imp«rii publica libri V. 
Ulm 1698. F. . 

19) {Wilib. Held.) Reichspralatisches Staatsrecht. 
Kempt 1782---85. 2- T. 

20) Jos^v. Sartori^ Geistliches u.weltl. Recht 
d. deutschen katholischen geistl« Erz*/ -Hoch«- 
u. Ritterstifter« Nümb, 1788 — 91. 2. T. in 
4tk Abth« 

21) /• C. Maier* Deutsches geistl. Staatsr. Lemgo 
1773, 2.T. 

22) Desselben: Deutsches weltl. Staatsr. Leipz« 
1775""**76. 3.1.. 

23) J.*G. Kerner. Staatsr. d. immittelbaren freien 
Reichsritterschaft in Schwaben ^ Franken n. a« 

- ; .. Rheine« Lemgo 1786 — 90.. 3.T» 

f . » 

{Staatsrecht eilizelner Zeiträume, 

» ♦ • . • 

-].: i24> Sim^Fr.Hahn. Deutsch. Staatsr. unter Eon- 
.rad IIL u. Friedrich I. Leipz. 1740. auch in 
x;;j» . Wegclin. thes. rcr* Suevioar. T.2. 

25) Dav.G. Strube: (st. 1776). Deutsch. Staats- 

. ! < [ . roeUt unter Rudolf L^ in s. Neben&tundeuv Hann. 

1742— 66. u. 2.A. l77«-»-89. 6.T. im4ten. 
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26) HecU W* V. Günderrode* Staatsverfassung 
d. deutscli. Reichs unter Otto \.\ in desselben 
sänüntl. Werken. T. 1. S. 1 67. 

h, Geschichte und Bearbeitung des Privat-- 
rechts. 

Litt. /. Heumann, j&pparatus jurisprudentiae litte- 
rarius. Norimb. 1752« c. 42* p. 31 !• 
F. Cp. Jon. Fischer. Litteratur des germani- 
schen Rechts. Lpz. 1782* ' 

1) Hm. Coming: (st. 1681)« De origine juris 
Germanici. Heimst. 1745* u. in dess. Opp. ed. 
Göbel. Brunsw. 1720. 7.T. F. im 6tenT. 

2) J. Schilter: (st. 1705). Praxis juris Romani 
in foro Germanico. , Jen. 1672 — 84. ;n. ein- 
zelnen i^bhandl. ( exercitationes ad pandectas) 
dann als Ganzes 1698* F. u. cum praef. Chr. 
Thomasii. Lps. 1 7 1 5. u. Frcf. i 733. F. 

8) J. S. Hauschild: (st. 1770). Gerichtsverfas- 
sung der Deutschen v. 8ten bis 14ten Jahrh. 
Lpz. 1741- 4. n 

4) Chr.Ulr.Grupen: (st. 1767). Deutsche 
Alterthümer zur Erläuterung d.sächs. u. Schwab. 
Land- u. Lehurechts. Hann. 1746. 4. 
• 6) Desselben: Observationes ter. et an tiquitat. 
Germanicar. oder Anmerkk. zu den deutschen u. 
röm. Rechten u. Alterthümem. Halle 1763. 4. 

ß) J. K. H: Dreyer t (si. \%02). 'Sammlung ver- 
mischter Abhandl. z. Erläuterung d^* deutschen 
Rechte u. Alterthüäier. Rostock. Wism. 1754 
«—63. 3. T. 8. und Fortsetz. Bützow. Wism. 

1768. 4. 

7) Desselben: Beiträge z. Litteratur u. Gesch. 

d. deutsch. Rechts. Lüb. 1783. 3. St. 4. 

8) Desselben: Miscellaneen oder Schriften über 
einige Gegenstände d« deutsch.Rechts. Lüb. 1784. 

6 
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9) Ä Ch. V. Senkenberg: (st. 1768). AbhancIL 
▼on dem jederzeit lebhaften Gebrauche des aral« 
ten bürgerL U.Staatsrechts in den Reichsgesetzen 
u. Gewohnheiten. Ff. 1 75 8* 

10) Desselben: Visiones diversae de collectioni- 
btts legum Germauicarum. * Lps. 1765. 

11) 7. Gli. Heineccius: (st, 1741). Antiquitates 
Germanicae jarisprudentfam patriam illustrantes 
ed. J. Chr. GL Heineccius : (st. 1791).. Hafn. 
etLips. 1772 — 73. 3.T. dei;; 2te in 2. Abth. 

12) /. Cp. Jth. Fisöher: (st. 1797). Entwurf 
einer Gesch. d. deutsch. Rechts. Lpz. 1781. 

13) F. X. Steierl. Abriss d. deutsch. Prtvatrechts- 
gelelirsamkeit. Würzb; 178.6. 

1 4) Cp. W. Mäkler. Gesch. u. Verfass. d. Rechts- 
pflege k Lpz. 1790. 

16) K. Glo. Rössig: (st. 1806). (Seschichte des 
deutschen Privatrechts. Lpz. 1801. 

16) /. Cp.^Majer. Deutsche Erfolge, sowoM 
überhaupt als auch insbesondere in Lehn- und 
Stammgütem vornehmlich der weibl. Nachkom- 
men nach Erlöschung d. Mannstamms. Tüb« 
1803.u.mit4.Fortsetz. Stuttg.Tüb. 1805— 10. 

17) K. A. Rogge. • Ueber d^ Gerichtswesen d. Ger- 
manen. Halle. 1820. 

18) G. L, Maurer. Gesch. d. altgermanischen u.' 
' namentlich altbaierischen öffentlichen mündlichen 

Gerichtsverfahrens« Heidelb. 1824- 4. 

19) E. Spangenberg. Beiträge z. Kunde d. deutsch. 
Rechtsalterthümer u. Rechtsquellen , enthaltend 
Mittheilungen aus Dreyers u. Grüpens hand- 
schriftlichem Nachlasse u. ungedruckte Rechts- 
quellen des Mittelalters. Hann. 1824^ 4. 

20) R. V. Sydow. Darstellung des 'Erbrechts nach 
d. Grundsätzen d. Sachsenspiegels mit Rücksicht 
auf verwandte Quellen. Berl. 1 828. 



• 
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21) W.E. AlhrechU Die Gewcre als Grundlage 
des altem deutsch. Sachenreclits. Königsb. 1828* 

22) Jac. Grimm.^ Deutsche Rechtsalterthümer* 
Gott. 1828. 

Ch^ G. Bieners Origines s. oben S« 62* 
^ Von Systemen u. Compendien des deutschen 
Privatrechts s. Mittermaiers Privatrecht. § 29« 
23. */• St. Pütter: (st. 1807). Elemente juris Geiv 
manicl privati hodiemi. Gott. 1748* 3te A. 
1776. 

24) /. H. C. V. Selchow: (st 1795). Elemente 
juris (^erm. priv. hod. Hamb. 1 762. 7te A. 1787, 

25) J.F.Runde: (st. 1807). Grundsatze d. gemei- 
nen deutsch. Privatrechts« Gott. 1791. 8teA. 
V. Chr. Ld. Riinde. Gott. 1829. 

Commentar dazu t. fF. A. F. Danz : Hand- 
buch des heutigen deutsch. Privatrechts nach d. 
Systeme des Hofr. Runde. Stuttg. 17961 2teA. 
1800—23. lO.T. (der 8. v. Schott^ 9. 10. 
V. F. L. Griesinger.) 

26) K. Fr. Eichhorn} Einleitung in d. deutsche 
Privatrecht m. Einschluss d. Lehnrechts. Grött. 
1823. 3teA. 1829. (Litteraturgesch. u. Litte- 
ratur d. deutsch. R; §• 42). 

27) C. F. Dieck. Geschichte , Alterthümer und 
Institutionen d. deutsch. Privatr. Halle 1826. 

28) C. J. A. Mittermater. Grundsätze des gem. 
deutsch. Privatr. m. Einschliessung d. Handels-| 
Wechsels- u. Seerechts. Landsh. 1824. 4te 
völlig ümgearb. A. in 2. Abth. 1830. (Littera- 
tur.. §. 28a). 

29) G. Phillips. Grundsätze des gem. deutschen 
Privatrechts mit Einschliessung d. Lehür. Berl. 
1829. 2. T. 

80) W.Theod. Kraut. Grundrissz.Yorlesung.über' 
d. deutsche Privatr. m. Einschl. d. Lehnrechts, 

6* 
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nebst beigeftigiten Quellen. Gott. 18 SO. Vor- 
trefflich zurEinleitang in das Studium der Quel- 
len d. deutsch. Rechts. 

Geschichte und Bearbeitung des Lehn- 
rechts. 

Litt. Thdr^ Hagemann. Einleit. in d. gem. in D. 
übl. Lehnrecht. Hann. 1787. u. 1801. 
Erschs Litt. d. Jurisprudenz. N. $63. ff. 
Ch. G. Bieners Origines. s. oben S. 62. 

Eichhorns Privatrecht §. 43- Litteratur- 
gesch. u. Litt. d. Lehnrechts. Krauts Privat- 
recht. §.38. 

1) /. Schilter. Codex juris feudalis Alemannici- 
accedit-commentarius. Argent. 1698« ed. IL 
BuCt. et emend. c. praef. *ScÄ^r/-zw. 1728- F. 

2) Desselben: Institutiones juris feudalis Germ, 
et Longob. Argent. 1695. c. animadverss. /. 
Gli. Heineccii. Bcrl. 1742. u. c. not. G. Ch. 
Gebaueri. Lpz. 1750. Hierzu (über die ersten 
3 Cap.) /. C. V. Buri, Erläuterung des in 
D. übl. Lehnrechts. Giessen 1732 — 38. 4. m. 
Anmerkk. v. Just. F. Runde. Giessen 1783 
m. n.Tit. 178. 4. 

3) G. L. Böhmer: (st. 1797). Principia juris 
• feudalis. Gott. 1760- 6. A. v. G. JV.Hoppen- 

stedt 1805. 8teA. Y.Ant.Bauer. 1819. Hier- 
zu: Andr. Jos. Schnaubert. Erläuterung d, 
in D. üblichen Lehnr. in eineni Commentar über 
dieBöhmerschenprincip.jur.feud. Giessen 1784« 
^. A. Brschw. 1799. 4. mit 2 Fortselz. 1706. 
u. 88. 2.A. 1799. 3.T. 4. 

4) Ch. Glo. Biener. Primae lineae hermeneutices 
juris feudalis Longobardici. Lpz. 1790. und in 
dessen Opusc. T. 1. N. 16. - 
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5> G. M. iVeher. Han^. des in D. üU. Lelmr. 
Lpz. 1807 — 8. 6.T. Der 5te enth. d. Register. 

6) K. W. Patz. Lelirbach des deutsch. Lehnr. 
fortges. i. Ch. A. Gli. Gbde. Gott. 1808. u. 
öfter tiQverändert. 

7)' C, ']F. Dieck* Das gemeine in Dr gültige Lehn- 
recht im Grundrisse mit beigefügten Quellen. 

Halle 1823. 2.A. 1827. 

I 

k. Gesohichte des'*Crii|iitialrechts* 

♦ N ... * 

Ed, F^ Henke. Grundriss einer Gesch. des 
deutschen peinlichen RechU. Salzb. 1809 — 
tO. 2.T. ■ 

1. Geschichte des röm« Rechts. 

F, K. V, Savigny. Geschichte des römischen 
Rechts im Mittelal|;er» , jJE^eidelb. 1815 — 29* 
5. T. 

' T • • • r 

: .• ... f •;• ^) I 

m. Bearbeitungen d* allgemeinen Geschichte 

der, Rechte in Deutschlan^d. 

' . . • «... 

1) Bure. Qhf, Struve: (st. 1.738)» Historia juris. 
Jeu. 1718. 4. ' . •• • r 

2) J.GluHeineccius: (st. 1741).. Histöria juris 
civilis Romani et Gerlnanicil Halle 1733. Dann 

. .öfter.; zuletzt: adjoct« observatt*. J^D^ Ritter: 
(st. 1775) et J. Mt. Süberrad: (st. 1760). 
Argent. 1760. 

3) /. Ad. Kopp • (st. 1748)- Historia fariscientiae 
Rom. feud. priv. et publ* * .Maiib. 1721« und c. 
notis /. G.Estor : (st. 1 773). »uletzt Ff. 1 779. 

4) /. //. Ch. V. Selchowi .(st. 1795)* . Gesch. d. 
in D. geltenden fremden u. einheimischenRechte, 
Gott. 1767. u. 4.A. 1789. 

6) it F. fValch: (st. 1799). Gesch. der in D. 
geltenden Rechte« • 1780« 
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6) /. J^* Reitenuyer. EneydopSdie vu Gesch. d. 

Rechte iaD. GöU. 1786. 
7)- Desselben« DeotscUand vor .und nach dem 
. . Lüneyiller Friede?« 1%T..1804. i|- aus diesem 
besonders abgedruckt: das gemeine Recht in D« 
Tor der Anfiiahme des röm. Rechte. 1804. 



Erste Abtheilung., 

AelUre Greschichte. 

Von den^Utesten Zeiten bis inr Änflosnng der frlnkischen 

Hontrchie, Q88* n. Christus. 



ErstePeriöde. 

Von den ältesten Zeiten bis^ zur Eroberung Galliens durch 

di Franken. 486 n. Chr. 

Unverbundenes Deutschland. 

§ 4/ Quellen und Hülfsmittel. (E. I. S. 32. 33*) 

C. JuL Caesar: (st. 44« v* C). Commentarii de 

.hello Galileo. Yorz. d. 2te9 4te n. 6te Buch. 
yielUjus Paterculus: (st. um 81. n. C). Historia 

Romana. ■ 
Pomponius Mela: (bl. um 40 n. C). De situ orbis. 

Vorz. d. SteB' 
Strabo: (st. um 60. n. C). Rerum geographica-« 

mm libri. Yorz. d. 4te u. 7te B. 
C. Plinius Secundus: (st. 79. n. C). Historia 

naturalis. Yorz. d. 4te B. 
C. Cornelius Tacitus: (bl. um 60^—98- nath C). 

Annales, d.l$teii.^teB. Historiae. d. 4teu.5teB. 

und vorz. de situ morihus et.populis Grermaniae. 



n 

Luc4 Anneus E%oru$ : (blfUm iiJ.tuX^*)* , EpI- 
tome de gratis Romauortun. 

Claude Ptalemaeus : (bl. aml50»ii. €»)• 6eogi*a« 
phiae libri. Vorz« d. ^te B« 

Dio Cassius Coccejanus: ,(sU um 22d)« Uistoria 
Romwaa. Vorz,d. 38. 39» 56-55- 78* a« 79ste B. 
3eriptore8 hiatOriae Augüstae minores» 

Aemilius Spartianus (bL iim 290)» Aelius 
Lampridm$ (bl«324)i Fulcatius GaUicanus^ 
(bl. 304), Trebellius PoUio (bl 305), Fla- 
vius Fopiscus (^k 81d)i Julius Capitolinus 
(bl.336): .. 

Aitimiänus Marcellinus; (st. um 39.0)- Rerum 
5ub imperatoiibtis Constantio, Juliauo, Jovianp, 
Yalentiiiiano et Valente geStarum libri 31« Vorz. 
d. 15. 16, 28.U. 31.B, 

Paulus Orosius: (bL ^m 420)« Historiarum ad- 
versus paganos libri 7. ed Sig. Havercamp. Lgd. 
Bat. 1738. 4. m. neuem Titel das. 1767. 

Zosimus: (bL um 450). Historiarum libifi 6. 

Priscusy rhetor et sophista : (bLum450). £i- 
cerpta de legationibus gentium ad Romanos. (Cor« 
puS' scriptor. bist. Byzantinae. Bonna^ 1829. 
Dexippi Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malcbi, 
Menandri etc. bistoriar T» It) 

Die Cbromken, des Hieronymus. (v, 327! — 379)* 
ü. der Fortsetzer derselben : Prosper Aquitäni- 
cu$ . ». Prosper Tiro , bis 45 5 1 Idatius , bis 
469, Marcellinus Comcs y bis 566, Magnus 
. Aurelius Cassiodarus y bis 519, Fictor Tu- 
nunensis y 444 * 465 , Johannes Biclariensisy 
566 — 590. u.fortges.b,620, Marius Aventi- 
censisy 455 — 581, am besten in: Vetustiorum 
Latinorum scriptori^n obronica ad mss. Codices 
emendata-notisqueillostrataed. Th. Roncalliusi' 
Patavii 1787, 2.T; 4. 
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Jdrdimes oAet tornmtdes : (bLSSO).. Deit^o* 

nun ac temporum successione liber« (bis 560)« 

in Muratori scr. rer.IuLL p. 222« 
Derselbe: De Getaram sive &othoram origine« 

• Das. p, 1^7. 
Magn.AureliusCassiodorus: (st. um 6 75)* Va* 

riarum bistoriarum libri 12. Opp« ed. Garetius. 

Rotbomag.1679. 2.T. E.tt,Veiiet.l729. 2.T.F. 
Isidorus Hispalensis: (st. 636). Historias.Chro- 

nicon Gotborum, Vandalorumy SueToram, (bis 
. 626)« inXo&^bibi. nov.mscptor. p. 61 - A, Flo^ 

rez Espana sagrada, Madr.l747-*-1786.34.T. 

4« im 6ten p. 477* u. opp. omnia ed. Fäustin. 

Arevalus. Rom. 1797 — 1808. 

Notitia dignitatum ntrinsqüeimperil orientis et 

occidentis c. commentario Guidi • Panciroli. 

GeneVae 1 6 2 3 • F. u. Ton Ldbhi. Paris 1 65 1 • 1 2« 

Hülfsmittel. 

C. U. Grupen: (st* 1767). Origines Germaniae 
oder d* älteste Deutscbland unter deü Römern, 
Franken n. Sachsen. Lemgo 1764 — 67. 3.T. 4. 

J.J.Mascov: (st. 1761). Gesch. d.D. bis z. Ab- 
gange der Merowingiscben Könige« Lpz. 1726-— 
37. ^teA. 1750. 2.T. 4. 

JT. Moser: Osnabrüekiscbe Gescb. T. 1. s. oben 
S.46. Nr, 25. 

K. Glo, Anton : (st. 181 8)« Gesefa. der teutscben 
Natioxu I.Tb. Lp«. 1793. 

J. Cp. Adelung. Aelteste Gescb. d.D. Lpz. 1806« 

/. Phil, a Vorhurg. Historia Romano-Germanica. 
Ff. 1645 — 60. T. 1 — 12* reicht bis 877. 

Clur, IL Barth* Deutschlands Urgeschichte. Hof. 
1818—20. 2.T« 

/, Ch, Majen (st 1821). Crermaniios Urver^ 
fassong. Hamb. 1798. * 
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(/• Uphagen: A 18.02> Panerga Ustorica. 1782« 
4* Vörzügl. L Gesdb, d# Nord-Ostens y. Europa. 

Die Wea^kevon Phillips u. And., von Mannerty Clu^ 
ver und Wilhelm s. oben &82, 38u.42. 

Fr* Kruse : Germania magna nach ^citus, Ptole- 
niaetts^ dem Itinerarium Antonihi und der Tabula 
Peutingeriana. Halle 1822- F. ' ^ ; . 

Ch. Glu Reichard : Germi^nia magna. 1824} in 

^' ' dessen; Orbis terrarum antiquus* Nürnb« IB 1 8 

ffi F, Tab. 12. • • 

^ Tabula Peutingeriana denuo coUecta^ emendata et 

nova C. Afa/2/ißrf i introduotione instmota. /Lps» 

... 1824. F, 

{Ferd. Fürst v.Fürstenbßrg: st. 1683). Monu- 
inenta Paderbornensia ex historia Romana , Fran- 
cica, Saxonica eruta et uovis inscriptionibus, fig^* 
risy tabulis geogr. et notis ' illustratä. Paderb« 
' . : 1669 — 4., YoUstMudiffcr, Amst 1672 u« Lern- 
gow 1714. 4. 

F, /. MoTie. (Gesell« d. Heidenthums im nördl« Eu« 
ropa, Heidelb. 1822 — ^23. 2VT.. 

L Aelteste Wohnsitze der Germaaischen 

Stämme. • 

§ d. 1) Ursprung und Begriff des Namens Germanen und 
Deutsche. (E. §11 — 12.) 

F. Rühs: (st. 1820). Ex'läuterungen der zehn 
ersten Kapitel d. Schaft des Tacitus über Deutsch- 
land. Berl.1821. 

§ 6. 2) Haoptstämme der Germanen. 

J.Müller. Bellum Cimbrieum. Turici 1772. und 
mit vollständigeren Belegen in desselben Werken. 
Band 12. s 

Chn Ulr. Grupen; Observatio de primis Franco-* 
rum sedibus originanis* Hami. 1758* 4« 
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• Auf;, v: fFersebe. 13Aer< die Völker im4 Völker- 
. bü&dnisse der dtec» DeuUchen« Hanu» 1 8 2 6* 4. 
> ^ < ) L.V* Ledebur. Das Land und VoVk der Brücterer. 
. JBerL 1827.^ . 

B « ■ '• 

, IL Sitten ttnd Verfassung. (E, §13 — 19.) 

§7. 1) Zustand* im Allgemeinem 

^.8«' 2) Grundeigentlium und Gemeindeyerfcissung, Adel| 
Freie und Unfreie« , . 
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^9. . 8) Fürst^igewalt. 

§10. -4) Privatreclit. 

Joe*. Grimm» Ueber eine altgermanisclie Weise der 
Mord$ühne, in v. Savignyy Eichhorn und 
GÖ5cAie/i Zeitschrift für geschichtL Rechtswis- 
senschaft. L S.323^. 
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~'§lll m. Geschichte der Römei« ia D. 

(E. §20. 21.)' 

(Ferd. .Fürst v, Fürstenberg). M onumenta Pader- 
- bomensia. s. ob. S. 73. 
' '" Chi GH. Reichard. Germanien unteit den fi^imem, 

graphisch bearbeitet, m. e. K. Nürnb.1824. 
j; - Sammlung der Schriften ti>er d. Frag^, wie weit4iö 
alten Römer in D. eingedrungpu. Berl. 1 750. 
Ch. E. Hanselmann: (st/1775). Beweis, wie 
weit der Römer Macht in d. ostfräukischen, son«- 
derl. hohenlohischen Lai^le eingedrungen. Schwab. 
Hall 1768. F. Förtsetz. 1773. F. 
s' A. B. Wilhelm. Die Feldziige des Nero Ülaudiul^ 
. .V Dtusus in dem nördl. D« -Hajlel826. 

Die Litteratur, d. Sehr, über d. Hermannsschlacht, 
" s. in Erschs Litt. d. Gesch. S.349. N.2270 — 
78, u. über die röm. Alterthümer u« Denkmäler 
inJ!). lSr.2690— 2600. 
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Ueber das V^wli RoTnairim s.sWencks heda« Lanr* 
deagescb. T.l. S.l4 u.T.S. 8.30. mitderLit- 
teratur dal. u. A. Buchners R^iae auf die Teufels- 
maner. Regei»8b.l821« :IB.K. 
- ü^er die. i^m. Stadtieirerfass. m.IX,^ v. Savisny 
Gesch. d. röm. R. im Mittelalter. T. 1« S. 1 6* 
G. L. Maurer. Ueber die baieriiteheii Städte ttnter 
der rdmiscben u« fränkiscben Herrschaft» Mün- 
chen 1829« 

IV. Geschichte der einzelnen Haupt- 

Stämme, die der eigeatlich de.utschen 

dresch. angehören. (E. §21*) 



Ch: F. Rösler. De magna gentium migratione ejns« 
que primo impulsu. Tüb. 1795* 4« 

Mascovs Gesch. derD. T. 1. . . . 

Edw. Gibhon: (st. 1799)* History of the decline 
and fall of the Roman emph*e. Lond. 1 777 — SS« 
6'.T. 4; netteste A. Iipz.1829« 1S*T. Deutsch 
v6u F. A* W. Wencky C. GIL Schreiter un4 
Ch. Dan. Beck. Lpas. 1788 — 1807. i9.T.' 81 
Französ. am besten von «9uarc?^ mitAnmerkk.ypn 
Guizot. Paris 1812. l'S^T, 

» m 
4 ' ' m • . 

§ 12. 1) Friesen. 

§ IS. 2)- Sachsen. 

Joh! Möller. Saxones, commentatia historica. Be« 
rol. 1830. 

§ 14. 3) Thüringer. 

Vom Reiche der ^Thüringer Mascov. T. 2. An- 
mei*k. 5- 

§ 15. 4) Alemannen.. 

J. Dan. Schöpflin. . Commentatio historica , qua 
Alemannicae antiquitates sive integra veterum Ale- 
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inaiieiram- uaqtie ad extmctam eorundfem rempu- 
blicam fatasoecinele tradaatu^, denuo ed. /. Henr, 
Alan, Emestii Adjunota sunt fata ducatus Ale- 
manniae et Sueviae« Lps. 1826.- Mehrere Scfarif- 
teiirm: ^f^^eZm«Thesaiir.i^r.SaeTic. - 
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^ 16. 6) Baieriju 

"^ Kr* MannerU Die älteste Oescli« Bojariens und sei- 

ner Bewohner, aus d« Quellen entwickelt. Sulzb« 
1807. 
Fine. v. Pallhaüseh. Prüfung von Mannerps aus 
ä.'Quellen entwickelter iresch. Bojariensr.* MAnch. 

1808. 
Desselben: Urgesch. der Baient. Das4^81i9 u« 
Nachtrag zur Urgesch« Das. 1815» 

§ 17. 6) Franken. 

JiTf;. Mannert. Gesch. d. alten Deutschen, besonders 
A Franken. Stuttg..Tüb.l829. l.T. 

§18^ 7) Slavisches Deutschland. 

• • • • • 

LitteraL Struvii bibliotheca historica ed. Meusel, 
T.5« ps.2. p«10 ff. und £r.9c/is Litt. d. Gesch. 
S.235« Litteratur d. Abhaudl. in Gesellschafts- 
schriften, in Reuss: Repertorium camiiientbtio*- 
num. Hist. p.267« 

Vond. Slavonischen Völkern. Mäscov. T.2/ An- 
merk. 81. 

K. Glo, Anton, Erste Linien eines Versuchs über 
der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, 
•Meinungen und Kenntnisse. Lpz. 1783 — 89. 
2. T. 

L. Alb. Gebhardi. Gesch. aller wendisch -slavi- 
sehen Staaten. Halle 1790*^9 7. 4.T. 4. ' \ 
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Zweite Periode. 

Geschiclite des frankischen Reichs unter der Merowingischen 

Dynastie, v, J. 486 — 752. 

Vereinigung der Hanptvölker des südlichen u« 
mittlem ]6eutschl. unter der Herrschaft , 

der fränk« Könige. 

§•19. Quellen und Hülfsmittel. (£.1. S.2870 

Procopius Caesäriensis: (bL662}« Historiarum 
^sui teHnporis de hello Persico, Vandalico, Gothico 

libri 8- (Vand. v. 895— 545. Goth. v. 487 — 

552) in seinen Werkk. auch lateinisch unter den: 

Scriptores historiae Byzantinae ed. Cld^ Maltret. 

Par, 1662—65. 2.T. F. 
Agathiäs: (hl. 594). Historiarum libri 5« (v. !• 

552-^558) cum versione lat. Bon, f^ulcanii im 

Corp. Script, hist. Byzant. ed. Niebuhr, Bonn. 

1828. 
Gregor ius Turonensis episcop.: (st. 5 9 5). Hi- 

storia Francorum. Beste A.in dessen Opp. opin. 

eA. Theod. RuinarU Paris 1699. F« Danach 

Bouquet. Recueil. T.2. p.75. 
Fredegarius Scholasticus: (bL im 7ten Jahrh.)« 

Chronicon ab orbe cönditci ad ann. 641.« mit 3 

versch. Fortsetz, bis 752«. Au^g. von Ruinart. 

s. oben u. JBouquet» T.2. p.391. 
{^Anon: bl.um687). Vita Leodegarii Augustonen-- 

sis episcopi et majoris domus Franciae (st. 678). 

hei BouqueU T.2. p.609. 
(Anon: bLum755). De majoribus domus regiae 

libeilus, hei BouqueU T.2. p.699. 
Regum Francorum genealogiae (der Merowinger und 

Karolinger). Mon. 6.enn. T.2« p.804« 
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Annales Francorum. Mön. Germ. T. 1. 

Ann. S. Amandi^ m. Fortsetz. (v.J. 687 — 8 10)« 
- Tiliani (v.708 — 807). 

— LaubacenseSf m. deren Forsetz. (687— 
804). 

— Petaviani^ m. Fortsetz. (687 — 804). 
(Ein Fragment derselben v. J. 794 — 803 wurde 

ehem. Ann. Lambeciani gen.). ^ 

Paulus War nefridi: (st. um 799). DegestisLon- 

gbbardorum libiri 6. Beste A. Muratori $cr. r^ 

Ital. T.l. p.S96. 
Codex Carolinus (Briefweclisel Karls Martell, Pipins 

u. Karls d. 6. mit den Pabsten) in Cenni Monu-^ 

menta dominationis pontificiae. Rom. 1761 — 64. 

2.T. 4. 

Hülfsinittel. 

\Ma5C0t;$ Gesch. d. Deutscb. T.2. Mo5^r5 osnabr. 
Gesch. T. L Philipps deutsche Gesch. 

J: G. ab Eckhart. Commentarii de rebus Franciae 
Orientalis. Wirceb.1729. 2.T. F. 

Kr. Mannert. Freiheit der Franken, Adel n. Skla- 
verei. Nümb.Altd. 1799. 

{Fr. Thadd. Kleinmayer). Nachrichten von dem 
Zustande der Gegenden u. der Stadt Juvavia wäh- 
rend u. nach der Beherrschung der Römer^ bis zur 
Ankunft d; heil. Ruperts , nebst einem diplomat. 
Anh.;van Urkk. aus d. 6 — Uten Jahrh. Salzb« 
1784. Dazu (Ad. Jos. Emmert): üniversal- 
Repertoriom zu denNachr. von Juvaria. Salzb» 

180'5. F. 
K. Türk. Forschungen auf dem Gebiete der Gesch. 

Rostock u. Schwerin 1 8 29 — 8 0. 3 Hefte* 
Secondat bar ort de laBrhde et de Montesquieu: 

(st. 1755). Esput des loix, zuerst Geneve 1749. 

2.T, 4. dannoft. 
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• Commentaire sur Pesprit des loix (p* Dkstuth de 
Tracy). Par.1819. 
J.BpUDubös: (st. 1742). Histoire critique de 
retablissement de la monarchie Fn^aise dans les 
Gaules. Paris J734. 8.T. 4. u. 1742. 2.T. 4. 
u, 4.T. 12. 

' ■ * * > * 

§20. I. Erweiterung u. Theilung des frän- 
kischen Reichs unter Klodwigy sei- 
nen Söhnen u'nd Enkeln. (E. §.22'. 

82.116.) 

IL Veränderungen des gesellschaftli- 
chen Zustand es. 

1) Schicksal der Römer. (E. § 23.24..880 

F. Roth. Ueber den bürgerliclien Zustand GalIienS| 
^ um die Zeit der fränkischen Eroberung. Nürnb. 

1827. 4. 
V, Savigny. 'Gesch. des röm. Rechts im Mittel- 
alter. T. 1. 

G. F. Cp. Sartorius. Commentatio I, II et III de 
occupatioue et divisione agi*orum Romanorum per 
barbaros Germanicae stirpis, in den Comment.^ 
Götting. receht. T. 2.3*5* • 

Desselben: Vers, über d. Regierung d. Ostgothen 
während ihrer Herrschaft in Italien u. d. Verhält- 
nisse d. Sieger u. Besiegten im Lande. Hamb. 1 8 1 1 • 

/. C F. Manso. Gesch. d. ostgothischen Reichs in 
Italien. BresLl824. (S.73ff.) 

Kr. Mannert, Gesch. d. Vandalen. Lpz. 1 785. 

Jos. AschhacK Gesch. d. Westgothen. Ff. 1827. 
Von den Burgundern u. der Stiftung ihres Reichs 
in Gallieii s. Mascov. T.2« Anmerk.l — 4. 

§ 2t. a) Landestheilui^. 

§ 22. b) . Provinzialbeamtete. 

§25. c) Römische Städte. 
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$'24^ 2) Schicksal' der nnterworfenm dentscben Völker. 
(E. §26.27.83.84 86.87.46—51.07 — 60. 

Von den Herzogthümem Baiem u. Alemannien unter 
den Königen der Franken vom ersten Stamme. 
Mascov. T.2. Anmerk. 35.U.36. 

Ch* Glo. Biener. De Germano , lege sua vivente. 
Lps.,1805. in dessen: Opusc. T. 1. N.24. 

§ 2^« S) Hofrerfassung der fränk« Könige u. YerwalHang 
d. öffentl. Geschäfte. Major Dopius. (E. § 25* 49« 
* 120.) 

Hincmari Rhemensis epistola de ordine palatii, 
bei du Chesne. T.2« p. 490 u. Walter corp. j; 
Germ. T.3. p.673. 

G. H. Pertz» Gesch. d. Merowingisclien Hausmeier*. 
Hann. 1819. 

§ 26. 4) Lehnsverfassung. Campus Martins (Marzfeld). 
Beneficien. (E. §26.27.49.70.119.) 

§27. 5) Kirchenverfassung. (£.§28.85.91 — 115.117.) 

/. H^ Böhmer. Dissertatio de suprema lege ecclesia- 
stica, vor dessen: jus eccles. protest, und 

Plancks Gesch. d. christl. kirchl. Gesellschaftsver«- 
fassung. T.2* 

§28. III. Neue Theilungen d. fränkischen 

Reichs v. Klotar I. b. z. 'Schlacht 
V. Testri. (661— 687. E.§ 118—126.) 

§ 29. Erstehung der Reichsversainmlungen. (E. § 121-^ — 
123.) 
J. F, Runde. Abhandl. über d. Ursprung d.Reiclis- 
standschaft d. Bischöfe u. Aebte. Gott 1775« 4. 

§ 30. Sammlungen der Gewohnheitsrechte. (E. § 29*-*45*) 

Senkenberg visiones, Biendr de örgine etc., Hei* 
neccius anti^itates, 8.ob€äiS.66 u«62. 
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Cod{<& Idgüi ¥n8igot]iorani libff^ 1 1. w bikliothe^ 
Pet. Pitkoei. Paris 1S79« F« nach dieser 
Ausg. bei Zmä^n^rog, Georgisch u. Canciarii 

T: 4. 

Faero Jutga «n ]>tiii y Castelkno cotejado con los 
mas antigua» y preesoloä oocKces por la Real.Aca- 
demia Espanola. Madf« fSl j. F* wo auch 
der lateinisolie TetI nach neiier^ Ha&dscbriftea 
verbessert ist. 

Gerard. Ernest. de Frankenau. Sacra Themidis. 
Hispanae arcana, jurinm legum^oa ortus, pro-* 
gressas , yarietates et observantiae gqia praecipuis 
glossaram oosamentariommqiie quibus illustran- 
tur aactoribtts et fori Hispanae praxi bodiema. 
• Hann. 1703* 4« «d. 2- locnpletata a Franc. Cer^ 
dano et Rico. Madr. 1 7 80« • 

Alphonsus d€ ^illadiego. Forus antiqans 6otbo<- 
ram ragittn Bf spaniae, , oiim liber jndicüm , bodie 
Fuero Juzgo 'nuncnpatns, 12 libros continens. 
Madr; 1600 F« 

/• Dan. Ritter. Dissertat. de foro antiqno Götbo-* 
ramregamHispaniae, kodie Fuero Juzgo. 'Witeb* 
1770. 4. 

Chr. GlOk Biener. Historia legum Wisigotbicar. 
in regno Hispaniae vetere. Specimen I. de legibus 
Tbeodoricianis et codice Alariciand. Dessau u« 
Lpz. IT^S« 4« u. in dessen Oposc. T. 2. N. 2* 
Desselben Origg. T. 1. Vergl. Aschhachs 
Westgotben. S. 266* 

Fr. Rühs: i%t^i%tOy Ueber dieCresetse der West- 
gotben« Greifsw. 1801. 

Türks Forscbungen. Heft 1« Üeber ddsVestgotbi«- 
scbe Gesetzbocbd , 

F. Orttoff. Von den Randscbriften u. Ausgaben d. 
Saliscben Gesetzes*' Cob. 1820. ' 

tMc Ausgaben des Sal. Geselies m den Sammll. 

6 
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Von JV/äijfi Hero\dy Qoldast^ LiHd$nhrog^ 
Balu^eyG0orgischu. Cancianis^ oben S. 2 2. ff. 

Liber legi$ Salicae, glos^ariapi fit* äit^rpretdtio rer. et 
yerbor. obscurior. qaae in ea lege bobentur ex 
hihi Petr. Pithoeü Pari* 1602i • . 

Ooth. Wendel. Lages Salicae illusUatae: c. glossa- 
rio. Antw:« 1649. F. . » 

J« G« Eccard. Leges Francörum Salicae. et Ripiia- 
riarior. cum additionibus regum et imperator« 
variisex mscptis codd. emendatae. Ff. Lips. 1 7 20. F. 

Aotiquisfimae legis Salicae textus vetufflior ex bi- 
bliotheca Paris, regia descriptu^ - recensuit Job* ^ 
' Schilterus. Accedit seoraam pactus legis äalicae 
textus recentior ex ed» St. Baluzii mia cum Fr. 
Pithoei ac Hier. Bignonii notis) >ed. nova. Ulm 
1727. 4. n.iti Svhütersüh^snr. T.2. 

TU. Doth. Wiarda. Gesch. u* Auslegung des Sali- 
iscben Gesetzes u. d.Malbergiseben Glossen. Brem. " 
u. Aurich. 1808« 

Rd. Aug. Peuerbach. Die Lex Sajica u. ihre ver- 
schiedenen Recensionett. .Erlang. 1831« 4. 

K. Türks Forschungen. Heft 3." . > 

Ch. F. Weber. De legibus Francörum Salica et 
Ripuaria comm. Heidelb. 1821* 

C. A, Kogge. Observationes de peculiari legis Ri-- 
puariae cum Salica nexu. . Regiom. 1823* 4. 

Lcges Ripuariorum in d. Samml. gon Sichard j He" 
roldy Lindenbrogj Eccard, Georgisch^ 
CancianL T.2. n. am besten bei iS/i/z/zß. T.l^ 

Lex Bui^undionum. Lyon 1 6 1 1 . u. in d;SAmml. ron^ 
Herold y Lindenbrogy Georgisch u. Can- 
ciani T.4* m.dess.Anmerkk. Türks. Forsich. H. 2. 

Leges Alamannorum, ^von Sichard '^ Goldast ^ 
(Script. rer. Alem. T. 2.) Schilter ^ CancianiT. 2. 

Leges Ba^uvarioruitt y ron Sichard j Herold f Lin- 
denbrogj Georgischy BaluzeTA. Canciani 
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' i T. 2« am besten von X Nßpom. Mederer;^ L^es 

/ ' Bafuvalrioram oder ältestes <}e8etzbucfa der Baju«* 

> . var ler nach einer uralten Handschr« Ingoist 1793« 

(ist auch von Ms. Beiträgen zur Gesch. von Baiem 

das 5te St. 

Dav. Wükins: (st 1745)-^ Leges Anglösaxonicae 
ecclesiasticae etcivilea» Lond. 1721* F* n« daher 
Cancianu T, 4* 

G« Phillips.. Vers; einer Darstellung der Gesch. d* 
Angelsächs. Rechts« . Gott. 1825* 

Edictum Theodorici von Pithou^ Lindenbrog^ 
Georgisch und Canciani T. 1. am besten von 
G. F. Rhön, Commentatio ad Edictum Theodo-* 
rici regis Ostrogothorum. Hai. 1816- 4* 

Breviarium Alariciauum. Von den Ausg. u. Hand- 
schriften s. Savigny Gesch. d. röm..K. T.2. S*36* 
N. 2. Einzige vollstand. Ausgabe von /. Sichard. 
Codicis Theodosiani libri 16. quibus suntipsorum 
auctoritate adjectae Novellae etc. Bas. 1628. F* 

Lex Romana oder Papiani liber responsorum. S. Sa-n 
vigny Gesch. d. röm. R. T. 2- 8. 21* 

Ausgaben, von Cujacius: (st. 1590) hinter dem 
Codex Theodosianus. Paris lS66.ii. 1586. Ant. 
V. Schulung : (st. 1 734) Jnrisprudentia Ante- 
justinianea. Leyden 1717. 4. p. 827. Ama^ 
duzzi u. Hugo s. oben S. 22« 

A.F.BarkoW' Spec. edit. legis Rom. Buigundionumy 
vulgo Papiniani libri Responsor. Berl. 1817« 

§81. Formeln. (E. §156)- 

Marculfi monachl aliortimque formulae libri duO| 
item veteres formulae inceiii auctoris ed. Hier. 
Bignon (st 1656)- Paris 1613. 2.A. Strassb. 
1655« 3te A. cum notis au^tioribus et emendatiori* 
* busf accessit liber legis Salicae etc« op« Theod* 

Bignoniü Paris 1666. 4« 

, 6* 
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I Murcutß DBOMcM ftürmdlanim Ciiro dtio. Appen- 
dix fonmikraitt Marcolfi. Formulae Bigiionianaey 
antiquae Alsaticae, Oddastinae, Rituales antiquae, 
im osttm regni Italici^ bei Canciam. T. 2* 

Formulae Sirmondi, Baluziiy veteres Baluzii, 
Mabilloniij Lindenbrogii. Das. T.3% For- 
imilae rituaks. . Das. T. 1« 

Die Form* Marculfi com Append. Sirmondicqe^ 
Bignonianae^ Lindenbrogianacj Baluziiy u. 
aucb in Baluze Capit« T. 2» 

/• Ant. Seidensticker : (st. 1817). Commentatio 
de Marculfinis similibusque formalisu Jenae 
lÄli. 4. 

§ 32. IV; Die königliit^he Gewalt kommt in 
. die' Hände des Major Domus von 
Austrasien. (687 — 752). 

Anfang der fränkischen Herrschaft' über 

Friesland. 

§ SS» Ausbreitung d. christl. Religion in Deutschland» 

Bonifacius (Winfried). (E. § 127. 128. 181.) 
^ Vita S. fionifacii arcbiepiscopi, auctore TVillibaldo 

presbytero. MoKk Germ. T. 2- 
Epistolae S. Bonifacii archiepisc. Mogunt ed. Nie. 
' , Serrarius. Mog.1605. 4. dann^ St. M. fFürdt- 
wein. Maanh« 1791. F. 

« 

Dritte Periode. 

Die ZKten der Karolingischen Dynastie. (752 — 888)- 

Ausbreitung der fränkische^ Herrschaft üBer 
das nördliche Deutschland. Die römis<^he Kai^ 
serwürde auf das fränkische Reich übertragen« 

§S4. QueHen und Hulfsmittel. 

Aiisser den bereits zur 2 ten Periode angeführten Quel- 
len 9 welche in die- Ste herüberreichen : 
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II ..h i • ' .?> f708-^791). LwrMsetises, ((y4l-i-^t88, ehemals 
'^ •- au€^>]^leb«fl u. li^iseUmt }g&«i^)'- umgesetzt als: 

J ) ... .';i jAnir/ fSokVdifvUi . 8tS; fiorimMiinV nsit den 
-r: j ( : . ! . iFdräetieungeH dek^ itudioft Prkdhniius v. Troyes 

'— 882)« Metenses (687^910); Faldensesy von 

.:/;'/.;/ .dß«}4lHy (874r^Sr00J. »ipiiutlich in den Mou. 

- A (!!]:; , Ge«*, T. 1. nur ^e Ann» V/ßdasU ?>. 2. Des 

Poeta Sb^9 Annales sind oiiae' W^lb für die 6e<- 

. . ...:' . y jif^chle und entfaalten nichts y^if^^Hiaht in Ein- 

• J)j CM : .?] lipi*AM»)ien%4««*^iiyitt>Pa^ 

,0^ (;£^e.AW*'Met€n|i!ßs e^dtaltan fii^'nUIP <ta* Ilteren 

noch yorI)pQ[d^|ien Qiie.Uei(gc»chöp^]^!^Dhrichten. 

Chronicon Moissiacense a saecalo quarto ad annnm 

818 ist mit* V. $jQi3'rti)9f 8 Quelle (s.dazn Mon« 

T. IL p. 257)« üß|g:moni> Chronicon 1^ anno 

1 - 607, ist erst ^1 S. BTeJ^anOkelläv Mon. T. 1. 

-> n J> . i f AiDB^le^ e| jcrfptbi^sSW^MlIena^f MbViui6J*-T. 1 . n* 2. 

.löTl yiu :^ ^ 8*en'4rts Isfeh-frÄffe. W«t]^ Hatpertus 

ihv.Ä •i-'i,.^st.'tia'90<i>.^^ ft/Cfe>us 8, Gatir.^ (*70'-^883). 

Einhardus: (st 844*^ ' ^' Vita* KaMlt Imperatoris. 

>ii »if . .1) aPfijPtea&^i'^fcttf/tWÄ W >lM?ttiJ*> (4l^'^4). Opera 
de novo coÜecta, •e<il^dat&, nticta^^t iHustrate cura 
-.^\f' t: ^i' ^^pftbenii's^c R. iwlA tiiwÄs^ii ^ei al&tis ad S. 
.li i • ;:..;. BftÄn;^t«anum. ' Kitm.'\7'tn '21 T. F. 

rA^^awMi: (st. TÖr 849^. -THi'htedbwici impe« 
• !• •!. • • » •>ttitorii!5V'lMohiini:'4'. 2< *-•' • v'^ »"•uvX .K 

; ' ^''^^^>«^Äf5:^^^'Vft^^ Das* 

NitMirdkisr'(^t. nuS (ä49)l> ^ffiHariai-am übri 4« 

' ' ' ^ ^rffiöiäM ATi^i/it/S/^ YbB^8*45-?^ik»*Önorem Hin- 
dowici Caesatl^Ui^ft^ I^fi('4.«3)«i 
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. Agobai^du$t\ (st* 84(^ ' tiber «|Kd^ticas pro 
, ■■ {UUü; (<i|4owtti «diverses paUrnu (tu t^ss. Werken 

^; Stßph. SaluZMß^ . P^;i6k6fi».2- T. F. 
Hmcmarus Rii6mmsis «* > (sil 8 1 2)^ ^ rOpera, cura et 
.- v.jttid.iac. ÄirmoÄdtJ Per. 164&.'2.!T. F. Des- 
i i ' s en Briefe in Af/zjtf i'iooncil. ' T. t £^^ 1 7. u. J?ou* 
^ quet/ T. 7. • ♦^' ' . ' - 

' Ex Paschasii Ratberti: (it 866). Vita S. Adal- 
bertiet Walae^bbatamGorbej^tisItini. Mon.T.2. 
• Vita S-Aiiskarit a Rimbertöei bHö dlscipulo An- 
■ ^klu*n cbnscripta. Mon. T. 2'. '•' 
HnriulfMi (bl. um 1142).' Ohroto* Centulense« 
-^^25^688) d»Acliei^ s|nciL Til. p. 4 19* ed. 
n . ;..; -^uv, n;JT.2. p291.» Böuquet'^.'^. ^349. 
.n-..: . : ; ß^^^ Cftrolintis», öbenS. 78: ' ^ ■ 

•'■--• ■•^•:' ■^':• ■•'■- KülfilA'it-tel;- . '' ••■ ■> ' 

f :. «" Jll vMJi J- V ^ . ' .' . . V .. .' ..1 . i 

;ZÄ#i»ö?ift Äiß^W^ 18120 /G^s^b.d^Re- 

.. \ gUprTOg,K;*i#gj^^f{^s d. G«3i«, Ansgf Hamb. 1791. 

H JSi) j|, . Dippold ; ; (fif .> ^8 1 ^>» : l.el)e^ J^iser Karls 

...,:d;4ß,,^ijJb.4810-.jL.v .1,/,^, x,.- A 
Zf V. Ledebur: Kritisch^ jQetrA^iuig eimgep 
( 4 , %l^jbteJ¥l^,4^ll^JF?]d;l^äg9n Kfffk d-fit« g^gW d. Sach- 

„J^t* Mni^.^feßwis(^h' Gesch. d-fr?9kiscben Mo- 
.liarchie vpmT^fiKflris i.G, l)i§,a%» Abgange d, 

i .: .vÄ«f4il|P?- Shf«??- Xiiel 1 774. ^ , , 
Af Zimmermann /fJ^]!^ßm'pqiiU^l^n Verhüte 
jWie 4^. ¥;;|i|!)Q)ngnc^ Vertrage 

. ^fiVf^n Cb|Si%lft)r, vP^rU ^a30•^, \ . 
Gelas, Dohnen Kf il#f che^^bhan^limg r. d. 6rän« 
, . ; ,; 9^f)cif41t^|i|iijhp;e^^ pden^d^ grp^^enM^hr^cl^nReichs 
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§S&'X;VeiSttflerü|igd.DjBi$tie. Der firiRkisi^ ^ 
KoaigwirdPatricius voaRom. (762 — 7680 
,(El § 130.131). . '^ 

§. 36. II. Regierung Karls d. Grossen, (/68— 814). 
■ JOriveiterung (}e8 Reiche. Eroberütig von Sachsen 
, . . mtd der jLombardei«. Vef^mog dieser Länder« 
(E.:§ 13 1—136). , V 

iÜebeTsicht der deutschen Specialgcfschiolite. 

Kdroli Magni capitulare de villis u. desselben brevia- 
. . i'ianok rerum fiscallüm. am . besten .von P. Jac. 
Bruhs : (s^. 181 ij* Beiträge z^ den deatscben 
. ' ' Rechtea des Mit^elaliters. . Helout. 1, 7 9(9 * S. 8 • ff. 
u. /• Jf^. Kihäertings Anmerkk. 4^^) das. S. 359* 
l)ejcitsclii , mi(^ 'Erläuterungen ,. ivL,Aijlons Gesch. 
d. deutsch. J^ndwlrthsfhaft. T. 1 • S. 1 7 7. VergL 
Joä,cK f*r^ Treserireüter : Specjmen jfiris Ger- 
'manici; äe villis regümFrancorum) ad capitulare de ^ 
vili^,' qüod Carolo M« tribui (ur , illustrandum. 

VAltorc'nsa. 4J:; "'' '': '" 

J.v.jLaunoy: (st. 1678)« De scbolis celebrioribus 
a Carolo M. insdtutU. Paris 1652* n» v. /• A* 
* ' i" Fahriciujsl Hainb.i7l8. . ' 

. , ^ Histoirp Iitteraire de Trance par les r^llgi^nx Bene- 
' ' dicüös äe la congregation 4c St. Maur. Paris 1733 
' '1—1824. 16^T. 4. reicht bis in d. 13* Jahrh. 

§57: i.III. Ludwig der Fromme find stine SMine. 
. , . (,¥*.!§ 139r--Ul). 
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\ *• Theiliingsverträg zu VerduÜ^' 843. 

Charta divisionis imperii inter Lotharium,. j^ppinum 
* \ ^ yt Ludovicum fiUos Ludovici pii imp. J^eiBaluzf^ 

■ *' Capitui, T. 1. p. 673. 

'i '. . . ' • ■ '»».'.», 

. ,. Karl der Dicke ^ird. ^bgef ^zt. 887«; 
Auflösung des Re(£c9i8. ' 
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IV. TcrandemngM dn. geleQAiJBMiitM 2Jbttewl#», 

§58. ^» Reichsregierütig, Iteii^kiy^i^sammlüii-- 

gen, CapitnUi'ieh. (E.^1S7. 142—150. 
167-- IfiJK' 

^ LexFririonamu. AddittoSapientam, zuerstv.HeroIdy 
dann ▼• Xittdinbrog «. Georgisch , am besten, mit 
den Terschiedenen -Lesarten bei H.* u. L. von i9i* 
( : brand Sicoama^ Franeqofme. 1 6 17* iMM^h i^m 
. , bei (panciani T. 3« und: C.W. Gärtner. Saxo* 
num leges tres, cjoae extant antiquissimae aetate 
Caroli M* confectae« ^ccessit lex Frisionum c» 
notis Sibr. Siccgmqe. *Ljj)»/17SfO. 4. 
* T. /)• ft^iarda\ . Gescb. des alte« friesischen 6e- • 
setzes,' in y. JDt<r^: Zeitscbr« für Oesetzgebnng, 
llepb tswissenscbaft n. Rechtspflege ; im Königreiche 
Habnover. t, 1. Lüneb- 182S.\ HeA 2. S. 132. 
. Lex Saxonam, Capitolatio. de jpartibus Saxoniae a« 
788« a..Capita)^re Saxonnm» a. 797* am besten 
T. Gärtner y s. aben ; aus ihm r*Canciani. T S* 
CA. Glö. Einert. Fr^gmenta observatjonum ad 

legeih Saxonum. Lps. 15^79. 4. / 
Lex Angliorum et Werinpram y .am besten t« Leib* 

. nitz scppt rfap. Briin^vic T. l.< p. 8 U. , , 
W T. K^aut ' Üeb'er die Lex AngUorum et Wert*» 
^ V ' norom in v. Jjialwigk i^ FaZA:. . Ißrakien z. deutsch. 

Recl^iäte Lieferung, ifteidelb. 1828. 
Leg«i LoAgokardtthim; «hito^blögiso^ , - atai besten 
bei MuratorL - scr« rer. ftaL fiT.* 1'. ps. 2* u. noch 
voTz^gJAifilfu^tj n^t deißfp ApinerKI;.. u% iflerqlds 
, u* Z/n^^/i^ro^s Lesarten bei .Ca/zciVzm. T.l» 

Pie systematische Samml. seit. 4« ]^ttc^ ^«12« Jahrh. 
Leges Longobardoruni| seii eapitular» divi Caroli 
M. imp. ac novelle constitutione^ divi Justiniaai 
impi c. prtM£ tel annotationibus Nid Boherii. 
Lugd« l«14i 
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Xe|[M Lo^(ol)iiri<ir«|n itaaä af|eibllMAr glossis Caroli 
dt Toeco'^Si^iiU^ im^V n^i^^inalibiis , Postillis 
decoratev iiiia^tMi 6tfpitlii«»i Caroli M. addita 
faere ifttapct in ensdcte 'iegvs ooaöie&taria Anr 
dftae de Barulo tii^c ndn aim^tatt iVi«; Boeriu 
Venef* i537* Daadv vöii<3p/ci<zsZr CoUectio cooi« 

> iueliid pnip4 «I« ivdli Lindtnbrog» «.oben S. 2 6. 
Capifcdai^tf > Mgwii i j^nmigowiiii' bei Baiuze s. obÄ 

8^24« >fii€r4iad sie €lik^n6k)giMhg<Mi^^ Con- 
€:9d;vj fait ««»*di# Sanmäkmg 4to' Ans^gis I welche 
auch bei Balut^ ist, und danadie^ yoq, denK^ 
nigen den iSesetzeii der einzelnen VSlkcrscnafltte 
'liiiizvgtfdgMtt^ Oipied4reV iüid' liWdr' diese jedes« 

> ittal-'naeh deiiMGrÄetfleik selbst '<nn^^ 
V^ der' EhMtehüti^ ' il.> BedettttIMg- der Capitn- 

i lare s^ Baluze^ in der V oiWde'zn den Capit T. 1 • 
p. 1 • und von. d. Handschriften u. ältesten Auseff. 

^•^■': 5as/^UVi.-u;p.m2. — '^^^'^ '^^^'^ 

.u/>.C CaAlJrM^^iipitulaiie^ BdiÜ¥ilkiika)a^/y^^ 

T. 1. pvfeOr) d«; j[iäkibli^S4|iOnia« Cf299X Sa-- 

-;<HlMq ^'« «munlk^p^e^^H'^'l^^J^^^'^^ (p* 345 

t-i hMu j j -<tt^t4497^'*4^1lfm8WMIHI^ lege Ri* 

ipuifitoiv(^»d9^, fit^-mif^^kii^^ de ju«- 
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inre^o FrancorAm'ibanlblto^ Wrfi^tttn (p. 549% 
i)^ii< t|g|^^fdtfin'rl(p^^^), prinJuAiJ 'M^ iiigmhl Salicain 
(p. 5*f )s ^s<>«Adttmi(wi5), ^rklilm»(p.607), ex- 
''**A ^ ' ^ ''^««qiil^63t*leg^Iidngobal^ilrttb^<^^ 

tharii imp. CiEip. ad legAn LogoUa^Au^m (p. 327)9 
iK'iM !, : ekee^i^ 6ij l<*ge IiOii|[obardorum •^«^34)« 

Capitulariunit GfttöU'Wkt iMd^viti pii libri 7. 
;,-< ^ toWMlA^ Ahai^i9ö abbsto eC ^m^i ^o levita. 
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. f.ii5S«..Qah£ÜiiäT,S^yH^pi^9ü. Des- 

$48 n AblMitidli)eg ymtdwsi yerhStUais^eu der Capi- 

: lttlfiri«n »u It^Ucag^eli Behüte.* ; 

Lötharü mperntosif capitulare ex Caroli M et 

> { < . > ' ',X4udx>vici pH Impp^ n^c non PipmCaesaris et 

,^ r j «IM i|wiiM'€OtutttutioQi]^s.iwpöiJfd^ composi- 

n >r tum alqde anLvei;$o.&i iaipei?ia -peh.'Gi^tiiiny Ger- 

.\, ;^ .: i;«i««iiam*etItaUaaipiH)muIg9tiimaif4QiliiQi847, in 

•! :\i:' . V. G^ldait. ooU« wMtwtpdwwya ! pri02 — 125« 

Q 99. B., FrovinzialverMraltunff. 

-fcr>: . . :)4) Bel«wde^u.5MAasidtmwici,v(B..S^^^ 

.! iTrit. de Roy^*^ I^U 1686«)«^ iD^iMmms domlnicis 
.;,;;.. , eorom officio« et ppt^ftf^i ed^i.diifttc. indicem ad- 

'§40. ' 2^ iü^sverfessui^^ , (? j! ^|a^&i;^^ 

0, u'./d)G^*rf»i^<«Ä^4] Gepch. derlKJ-i^sxtefjwS) 2tesu. 

tu /. .*! , n^^b-Mdjb^^Cini |Jft^|¥cl^Waja i^ißßlWöinia potissi- 
-i.l )y f iii>n??V»^qiii««Mflri |ip»Qlcirtit^<liigiiie et officio 

■ . 206.— 208.V ■ . ; c - ' . < , I 

iia..;h lÄ«,8f^fclbj^«;;.G«sA.4«Qrdp^ie% dei^ 

-<•} ,.': V. .fcriebli* Zwpik»jnpfe/:>J«aiic l^t*^ n } 

JlU, F.MalM^ß^'Jio^^'^et'^ jiwrejiuiando e ge- 
. \ /; nqwi legom^Qli iii|itiqMi^;f9tatU>aiiB\Uh|tf 2te 

/J.:ji,iffQffm€Uin.i Doctriaa d^ scabiÄWum demon- 

.: :: stwtipiiUMJ*. iM^ri792,>4f.i'i. /> 

.r,j . : Qt\Ld. JJ&umft :G«i«k* d* a^gelmatliiisheii u. na- 
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mentÜch. altbaiemchen Gerichtsverfalireiip. Hei- 

*^^Mi Freyaerg. Ucfeer'^ altaeatsclie onenuiche G^^ 

^ rg JL W.. Chr. Sfein^r. . Uiebep d. alsd^itselie u. insb* 

Andr. Buchner. Das'öffentl. gericlitl. Verfahren 
nach alsdeatscher, vofzügL altbaierüch^r Rechts- 
pflege- Erlapg-l'^ 5. 

§ 42« Herrschaften des Königs, des Adels u. der Geistlich- 

«ii^'te'^tte-fcl^clifeytvV^^^^^ '^'^^ ^'••'^'^ '-^»^^ 

. 1 1 fi /.' '1 1; 

Decretaleu des falschen Isidor. (E. § 161— 155* 

* , . Einzigei' Abdruck: Tomus primusaualuoipxoncilio-- 

, _. . , ^ rum ffqierahum, 47. cpucüjorum nroymciauani 

, . ( aiitqenticor.^ Decretorum 69 Pontincainab Apo-^ 

, -1 . r^tolis.et.eorunaenL caüonibus. ad.Zachanam pn— 
.1 .c .0.1 ./iilf>;uv.<,i' . .. ., » j .iviD-^^hiX* f Ji'iii . -. *. 
.f^ ^jxi^jny T^iaoro.aüctore, Pam (cnra JaCi.A2mi/i) 

^^ 1524* X :, n^chge4i'u'ckt; . Cploq. JöSO, Pari» 

, . . , Spittler. Gfisch, d, canbn» Recntsc Plänckj T. 2« 
,. , ., U.3- nnaCo/i5M/i.tv s.obenS^ 

Ji Ä Böhmer. Öe decrelorirm po^tincum Romano^ 
,;riun varüs colUctiombus, vor 3, .Isteii Th« seines 
. > Corp. lur. c^on. .... 

£'£C/i/zor/z^.Qri^as«,d, Kircbeur/echts U S«147 u. 
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Yon der Auflfosung aeg frahkuchen Reichs. Kii inm ITnter- 

,; igkhfi des plkiiyiietM (r. 88dr^m 

• f ft , ■ ' ■■■ ■* r 
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Erste Periode. '' 

Von Arni^j^^japf ^efiificli jy>9 ;Ypff 89^5^1 056. 
Die Zeit der ung^scliiffgqji.tf«;^^^^ 

.f.rt— ictj .11) /i'j^>'''T ?:'■-' )'ii ?••>) inIf;i'/ir.jC[ 

§ 44. Quellen und Hfilfsmitteh (E; T.txS. t.> 

.. . UonunmtoTReginoniSi monacbas Trevirensis, v.J. 
90?;— Ö67. Monum, (3^rm. T^^^^ — 629. 

'.Fa^ti CorbeienseSs v.J. 6^5— 1 1 4ij, v.verscliiede- 
. nen Yeniiissern. fvigandfi.AxchiY. T. 5. S. 1. 

^ Luifprandus Ticinensis: (kl. ^^öV^lRiBrum ab Eu- 

ropae in^peratoribas ac regibus £festartim libn 6« 

., (8^0—964). iMTura^ori scr.r.lL. T.2. P.l. 

,p. 425. ' 

Desselben: Legatio ad Nicepfaomm Pbocam im- 



p ' \ .^pepitpfem Cpnsii^tinöpolit, pro Ö^ibtül^us Augu--* 
*^ ^sCs et' Adellieiia (a.'ööf*).' Das^ p.479, und mit 
einigen Verbesserungen, im Corpus scripthist. By-^ 
zant. cnr» Niehuhr. T. 1 1* p.343. 
Wittichindus monachusCorbejensis: (bl. um 1000). 
Annalium libri tres« (bis 93 7). Meibom, scr. r. 
Germ. T. Lp. 621. 
Hroswitha sanctimonialis Gandershemens. (bL um 
984). De gestis Oddonum pan^gyris. Meibom. 
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scr. r. Germ. ^ p^iT.QS.r '.«m besten TQn Reuber. 

scr. r« Germ.' ed. 2« p.226« 

Pr/Armain^^episCiMenebargeiisiss (sttOiS-)^ Chro« 

' &i«op «d £dev»oed. DfMd. cam 'aoli» /. F. Ur-^ 

jäini^ /* F; -*¥. Kinderlingii «t -rÜptn'C. JVede-- 

! 'jkiiidz *et nkisy «ed. •/. ^ttjjT» WagMt. Norimb. 

•i]30iräi4^ toiiiev X;^*&n»f 2; «<^. r. BmnsT. T.2« 

Adelholdus epbc. Trajectensis: (st 1027)^ Vita 

. 'Honricf^uicti m|). bei Leihnitz scr. r. ffir. T. 1« 

p. 430. ist ganz aus Dithmar idigesclitieben. 
A^onymu»*'' WiUk Mdäiildis regidae (Gemi Hs. L 
. 1 st4i968)« > ^Leibrritz 40** v. Ar. T. 1 • 
Ruotgerus: (bl.Ende lOten Jahrb.). Tita Bruno* 
-ms Colob^arebiepiscopi (Bk^ader Otto^ I. st. 9 65)« 

Frodoardus presbyter Rhemensis : (st. 966)« Chro« 
/ nicon.(9i8UM9e6)r^Bii besten bei du Chesne. 

T.2. p-SÖO."^ : ' 
Ai^tdpku^Mitii<:Xmimmi (bl. um 1080). Reram 

sui temporis libri S**(92C**-108E3)y <am besten 

'Murätori^ T.4« p. 1« 
Wippo ; (U. lUB 1 OM)«^ Dec viU CfainaMÜ impera- 

.toris. Piston scr. r. Germ, «d; Strüv. T.IIL 

p«.459* 
Hermannus contractus: (slll0d4)« Ghronicon« 

Quelle ▼. 1045*^1054*. Am besten bei UsseV'^ 

mami. Cüim . saer. prodr. T. t* 
Ekluhärdmjy.: (sonst jnior, st* utn 1036)« 

Casuum S. Gdli contlnnatid L (v.J. 890 — 972> 

Mon. Germ. T.2. p*77. ^ 

BurkhardicB : (hk. um 11 90). Cteuum &Galli coih 

tinuatioll. (v. 972— 1203). Das. p.l49. 
Adamus Bremensis: (bl. 1072). Histona eccle-, 

siastica (764 — 1072). Lindenbrog. scr. r. 

6enn.sept. ed.2|« p*l* WestphäUamiOK» T*2« 

p. 615. 
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. rata &om* Gena.';a Conmdö h asqaeiad obltum 
.0cgtmci.III. I4P3.1T43. cjd.Z. 17&7^4 4. 
D* H. HtgewUcIu . Oe^icfitte derVDeiitechen voa 
JCo^adi. bis zu d«m T^de üeiiirkiispll. Hamb. 

Chrph^ Gatter CK • BohniorkaPF^^iatiMe. Gott. 

■ 1759» 4. ••'..., .. » • ; ! . •■ ; »f 

G. ^. StenzeL De daQum! G^nonfiomm jfoai tem- 

" port .CaroU magni ongmev dis^^Hütid 1« Lps. 

1816. 4. vA 

Uqber Konrad« I. Herkimft ii<€iesch^|. s> vorz. Helfr. 

Bnh. WencK Hes&.Xandea^[e9dU> T»2. Abth.2. 

S.632 u. 630» ! 1 . ^ - 

-££7. Fehse. Da$ L^iü uiid di« ^iten Kaiser Otto 

des Grossen. Dresd. 1829«j, . r .. , ;' 
Ant. Chri. Wedekind. > Hecmlu^n, . Herzog y^ Sacb^ 

sen. . Luneb. 1 8 1 7> • > 
G. A, StenzeL Ge$cl). DentscUaods unter d. frän- 

l^iscben Kaisern« Lpi9l827*-r^!$8i 2.T.im l^T. 
. fiach l»ii.2« r. 

/• I7ai;. Kohlen Greneal. dorn« Sazoa. etFranconi-r 

cae^ s. obenS.36« 
JLeonh* Gtebnen De ^ncer« m secnra atlis praeci- 

pue diploiiiBitieae-?criri.keneqü6-.CluiQnradi I. et 
. Heinriciaiiottpis -«re diplomatica. ed. Hearl Ober-' 

kamp^ Bamberg 17 i2^^* 

Reihe der. Könige jänd; Kaiser» 

I. Arnulf. 8S 8 — 8 99- \\ Ünächte 

II. Ludwig d.Kind. 900— 911. J Karolinger. 

in. Konrad I. 912-^9^8/ Fxjinkiscbeii: Stamms. 

.1 



9Sk( 



• '. 



V, 0/fo 7, 936— 974. , «- v u 

• . Vr. ' Otto iL 974-983. \ »^^ 

VII. Otto in. 983—1002. ' »tanams. 

Vin. Heinrich II. 1002-*-t024. 
. IX.. Konrdd lU 1024-^1039. . 1 Fcankiachen 
. X. Heinrich III. 1039 — 10^6.. i . Stamms. 



§45. .1. Aeussere <3r6scbi<^hte Deutsch« 

lands. 

Eroberungen g-^g^n die Slavcn» Vereiniguaif .; 
von Burgund und Italien. (£. §209-^220.) 

> Hector Wilh. v. Günderode. Von d. Staattver- 
. fassung des deutsch. Reichs unter der Regierung 
Otto's I. 
Desselben: Teutschcs geistliches Staatsrecht an-« 

ter Otto 1. 
D esse Ib^ n: lieber Otto^s I. Freigebigkeit g^n die 
Geistlichen, sämmtlidi in s. Werken herausgegeb. 
Yon Posselt, T. 1. 
. K. Christjf v. Leutch. Markgraf Gero. Lpz. 1 828. 

II. Regierungs-System der säehsiseheii '\ 
und fränkischen Kaiser. ' 

1) Auflösung der Gauverfassung durch 

§ 46. a) Die Exemtion des geistlichen Guts. (E. § 222*) 

§ 47. b) Die städtischen Freiheiten. (E. § 224 U.24S.) 

• * 

» K. Fr. Eichhorn. Ueber den Ursprung der städti- 
schen Verfassung, in der Zeitschrift für geschicht- 
liche Rechtswissenschaft. Bd. I.Hefts* n. Bd*2* 
Heft 2. , ' 

X. Tim. Spittler. Comment* de origine et incre- 
mentis urbium Germaniaei in den Commentat. so- 
ciet reg. scient« Gotting* T«IX« class.hist« p«82* 
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§48. c) DieEntstelioiigaiBensla^ogtUeii. (ELfttoO^ni.) 

§ 49. 4) V^iiderUng der Kxiegsverfassiuig. (E. § 228* 
, 169.2940 

§50. d.a) Ritterwesen. (E. §241 u.2420 

De la Curne dt St. Palaye. Daa Ritterwesen des 

lüttelallers ilach seiner politkchen und militairi- 

sehen Verfassung/ a. d. Franz. m« Anmerkk. und 

- Zusätzen r^u J. L^ Klüber^ Nämb«. IT&ft«*^ 

1791. ST. 

§51. J-b) ErtJicUtek der Lelien imd Aemter« ^ f 222* 
284.) ^ , ' 

• Hector WilK v. Günderode. Beantwortung der 

' ^ag^y ^^ und wann die viear alten weltl. lErzäm- 

ter des röm. Reichs den durch die goldene Bulle 

darin bestätigten Churhäusern erblich geworden 

, sind ? 

Derselbe: Von den Torstiglichsten Ursachen, Wel* 
che den Verfall der Eintheilung Deutschland^ be-* 
sonders der rheinischen Provinzen, in Gaueni 
veranlasst haben, in s. Werken von Potfsel^ T. 1* 

§$j|. Färstenämt^r. 

Herzogthütnery Markgrafschaften, Pfalz- 
grafschaften. (£. §220.221.2340 

Jos. As^bach. äat Franken im zehnten Jahrhun- 
derte Landesherzoge gehabt? in Schlossers und 
ßrechts Archive für Gesch. u. Litteratur. T. 2. Ff. 
18*1. VergL Andr* SebasU Stumpf : Histo- 
risches Archiv fär Franken (meist Urkk.). Bamb. 
Uk Wri>g. 1804. 2 Hefte, im 2ten. 

Ch, E. Hanselmann: (st 1775> Diplomatischer 
' Beweis, iSass dem Hause Hohenlohe die Landesho- 
heit nieht'in d^m sdgenannteti grossen Interregno 

' zu Tfa^il geworden^ sondern schon lai^e vorher 
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zugestanden. Nänib.1751« F» Dasn dessel- 
ben: Weiter erläaterte und Tertheidigte Landes- 
hoheit des Hauses Hohenlohe. Das. 1757* F. 

Fz, Js. Bodmann. Diplomatische Nachricht von d. 
fürst^chen u. rheingräflichen Landgraischaft im 
Nahgau. Erfurt. 179 2. 4. 

Jäc. Wencker. CoUecta archivi et canoellariae jura^ 
quibus accedunt de archicancellarüsy vicecancel« 
lariis, cancellarüs ac secretariis commentationes* 
Arg. 17 15. 4. ^ 

Beruh, a MallinkroU De archicancellariis sac. Rom« 
imp. ac cancellariis imperialis' aulae. SteA. c« 
•praef. Brch. Ghf. Struvii. Jen. 1715« 4« 



Zweite Periode. 

Von Heinrich IV. bis auf Rudolf ron Habsbuig. 

1066 — 1273. 

Kampf zwischen dem Pabst und Kaisertum die 
oberste Gewalt über die Christenheit« 

. Entstehung der Landeshoheit. 

§ 55. Quellen und HülfsmitteL (E. T.2. S;i.) 

Adamus Bremensis^ s. oben S. 93* 

(Quido Casinensis?) Vita Henrici IV. bei Urstw 
sius. T. 1. 

Bruno: (bL 1080). De hello S^xonico historia« 
Fr eher. ed.Struv. T. 1. p.l73. 

Lamhertus Schaf naburgensis: (bl. 108X)). An- 
nales, bis 1077. Quelle vorz. v.J. 1050 an. ed. 
notulis indicibusque instruxit /. Chph. Krause^ 
Hai. Lps. 1797« u. bei Pistorius, scr.r. 6. T. 1. 

Die Förtsetzer der Chronik Hermanns desContracten 
Bertholdus Constantiensis : (st« 1068)9 v. 1054 

7 



98 



— 10 79 9 ^^d Bernoldus Consiantiensis : (st. 
IIÖI), v.lOSÜ^ — 1100, hei Ussermann. Pro- 
drom. T.l.u. 2. 

Hugo Flaviniacensis : (bl. 1115). Cbronicon Viiv- 
dunense (bis 1102)9 '^^ Labbe nova bibllotbeca 
mscptor. T. 1.' p.7Ä. 

Der erste Tbeil des Chronici Urspergensis von 
einem Bamberger Moncbe, bis 1126) und dessen 
Fortsetzer, Burkard: (st. 1220) und Conrad 
V.Lichtenau: (ät.l240) bis 1229. s.ob. S. 13- 

Sigebertus Gemblacensis : (st. 1112). Chroui- 
con, bis 1112, u. dessen Fortsetzer, Anonymus^ 
bis 1155, Robertus de Monte, bis 1185 und 
Monachus Gemmeticensis / his 1210; ferner 
' Anseimus Gemblacensis: (st. 1136), V. 1113 
r— 1136, mit seinen Fortsetzangen: Auctarium 
Gemblacense 1136 — 1148, Auctarium Afflige- 
mense (v. 1149 — "11J53), Auctarium Aquicincti- 
num, bis 1200. Pistoriu$ scr. r. G. T. 1. 

Marianus Scotus : (st. 1086). Cbronicon, b. 1 8 3, 
hat nur seit der Mitte des 1 1 ten Jahrh. einige we- 
nige eigene, nicht wichtige Nachrichten. Bedeu- 
tender ist sein Fortsetzer Dodechinus, v.J. 1084 
• — 1200, heiAehti Pistorius. T. 1. 

Der ^n/iö/zsf^z Saxo, bis 1139, hei Eccard, T. 1., 
und der Chronographus Saxo, bis 1 188* Leib- 
nitz. access. haben wenig eigene Nachrichten. 

CosmaSy decanus Pragensis: (st.. 1125). Chronicae 
Bohemomm libri ß. (bis 1125), am besten bei 
Pelzel u» Dobrowsky scr. r. Boh. T. 1. 

Die Fbrtsetzer desselben von 1 126 — 1 1 42, und der 
Mönch von Sazawa (von 11 26 — 1162), eben- 
daselbst. • . 

Otto Frisingensis : (st.ll58). Chronicon,bis 1162f 
mit der Fortsetzung des Otto de S. Blasioy von 
114£*— 1209, bei Urstisius. T. 1., Otto de S, 
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Blasioy bei Muratori» T. 6*9 «md am besten bei 
Ussermamu Prodromus.* T>2. p.46S. 

Otto Frisingensis. De gestis Friderici L impera- 
toris, historiarum libri 8.9 bis 1 156, mit der Fort- 
sebtung von Radevicus :' ecclesiae Frisingensis 
canonicos, bis 1 160« Urstis. T. 1., am besten 
Muratoru T.6. p.6S3. 

(Güntheri) Ligurinus, bei Reubery und zuletzt voa 
Dümge. Heid^ßlb. 1812, ist ohne Werth als 6e- 
schiclitsquelle, da er ganz allein aus Otto ▼• Frei- 
singen schöpfte« 

Burchardusy abbas Urspergensis : (st* 1220). Hi- 
storia Friderici imperatoris magni, hujus nominis ^ 
primL ed. illnstrav. et - de anctore praeifatus est. 
Gg. j^nt. Christmann. Ulm 1790. 4« 

Radulphus Mediolanensis. De rebus gestis Fri-* 
derici L in ItaKa (v, 1154— -l^TT). Muratoru 
T.e. p.ll69. 

Ansbertus. Historia de expeditione Friderici im«> 
perpt (a. 1 1 8 9) ed. /. Dobrowsky. Prag 1827* 

Helmoldusy presbyter Bosoviensis: (lebte 1270). 
Chronica Slavorum (bis 1170), und der Fortsetzery 
AmolduSy^Lubecensis Bhhas: (bl. 1210) (bis 
1209), zuerst, c.notisjBan^^ftil659. 4« dann 
mit Vorrede von Moller und neuem Titel. Lu- 
bec. 1702, zuletzt Leibnitz scr. rer« Br.. T.2« 
p. 537. 

AlbertuSy Stadensis Jbhnsji (bl. 1260). Chrom- 
eon, bis 1256, bei Kulpis-Schilter scr. rer. €rerm. 
p. 123. 

Continiiatio annalium Albertiy abbatis Stadensis ab 
a. 1264 ad ann. 1329 ed. Andr. Hojer. Hafniae 
1720. ^. • 

Saxo Grammaticus: (st. 1204). Daiiorum regum 
heroumque historiae ed. Christiern Petri. Par« 
1514. F. DannöftiNr jn. jd. Tkel c IG/toriae Da- 
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nomm oder Danicae 13>ri i'^^ stiletEt yori Ch. 
Ad f. Klotz. Halt 771. 4. 

Nicolaus de Jamsilla. Historia de rebus gestis 
Friderici IL imperat. ejasque filior. Conrad! et 
Manfredi, Apuliae et Siciliae regum. (t2l0 — 
1258). Mural. T.8. p.489. 

Petrus de Fineis t (st. 1249). Epistolarum llbri 6. 
nova ed. cur. /. Rdf. Iselin. Basil. 1740% 2. T. 

Innocentius HL Epistolarum llbri 1 1, acceduut ge* 
sta Innocentii et prima collectio decr^talium, com^ 
posita aRainerOy coUegit ed. et emendavit St. Ba-- 
luzius. Par. 1682. 2.T. F. .Dazu gehören 
desselben: Epistolae anecdotae^ in Zr, Q. Ou^ 
dard Feudrix de Brequigny et de la Porte 
du TheiL Diplomata cbartae epistolae et alia 
docümeUta ad resFrancicas spectantia. Par. 1791* 
3. T. F. in 2 Bdn. 

Martinus Polonus: (st. 1279). Chronicon Ro- 
manorum pontificum et imperatorum, bis 1276| 
und dann öfter fortgesetzt. Mit Marianus Scotus 
herausgegeb. von /. Herold. Bas. 1 559. F. und 
hei KulpiS'Schilter. S. über ihn d. Archiv für äl- 
tere deutsch. Geschichtsk« T. 5. S. 183' ' 

Godefridusy monachus S.Pantaleonis apudAgrippi- 
nam. Annans, v.J. 1 1 62 — 1237, bei Fr eher scr. 
rer. Germ. T. 1. p.335. 

AlbericuSy monachus triumfoutium. Chronicon, bis 
1241. ' in Leibnitz ficcess. Grösstentheils vrörtl. 
Auszüge aus älteren Chroniken und anderen, zum 
Theile nicht mehr vorhandenen Quellen. 

Justinus Lippiensis: (bl. 1250). Lippiflorium, 
s. poema de primordiis comitatus Lippiensis et re- 
bus aliquot comitum Lippiensium. Meibom, scr. 
rer. G. I. p.578. 

Chronicon Stederburgense, von verschied. Verfassern 
(bis 1319). Leibn. s. r. Bn T. 1. p. 848« 
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Jbh€^nn0s^Vüodüräfims. Ghit0i]ic(m.äFridericoII. 
imp. aflüti» IS 43 pvocedens« hdEccard. T.l« 
• p^ i734«^ üessery im'^iiesauro^ bist, Heli^et. 

dironicon Hildesk^iwasev Q^ ^* An&ng d. 15* 
Jahrik,) in ißi6/z,s*i». Bi\ 1. p-742. . 

Jao. Bongars, \ (&t. 1 6 12). Gesta de! per Francos. 
Hau- 1611. 2. T. F.: eötbält die wicht^s teu 
aibeiidlltiid. QoeUenschriften' a. Gesch. A* Kreuz-* 
züge. Daza gehören^ Medil aevi gibasarla et com-^ 
meütoria ad söriptores B6i|g»rsiaQD6| iuXz^^z^/^ 
reli<]» inanusbr,. T» dr' 

Hülfsmittelf 

• • - • . ^ 

F. Cj^, Schlosser. Weltgeschichte Bd. 2. T. £• 
hisB. 3* T/2.. Abtbeil. 2. 

/. J. Mascov. Commentam de rebus imperii R. 

Germ, sab Henrico IV. et V. Lips. 1 748« 4« 
Pesselb'en: Commentarii dereb. imp. R. G. sub 

Lotharioll. etCbqrado III« ab änno 1 123-«— 1 162. 

Lips. 1.753f 4. 

G. -^. StenzeL Gesch. Deutschlands, unter den 
fränkischen Kaisem. T. 1. B. 3 — 5. 

J, Voigt. Hildebrand, ali Pabst Gregorius YH. u. 

sein 4Seit9ltelr:aus d^n <^uellen dargestellt. .Wei« 

mar 1815. 
F.Wilkän. Gesph. der Kreuzzüge nach 'taorgenlä'nd. 

u, abendländ4 Berichten.' I.eipz. 180.7 — 1829. 

5»T. (noch unvollendet«) 
A. H\ L. Heeren. Versuch einer Entwickelung der 

Folgen der Kreuzzüge für Europa, hi dessen kl. 

Schriften. T.3. Gott. 1808» u. in dessen Werken. 
Fr. V. Räumer^ Gesch. der Hobenstaufen u- ihrer 

Zeit. Lpz. 18? 4. 6.T. 
/, Voigt. Geschichte des Lombardenbundes und s. 

Kampfs mit Kaiser Friedrich I. aus den. Quellen 

dargestellt» Köni^sb. 1818. ^ » 
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K. W. Böttigfr. .'BeinrididerLeNr«» Hem^der * 
Sachsen u. Baienu H«nD>18l9. 

X Kortüm, Kaiaet Friecbr, I. mit aetnen IVeimdeii 
tt^Feioden. Aaraa 1818. 

Wfg. Jaeger : (st. 1795). Geacliiclite Kaiser Hein- 
richs VI. Nümb. Altd.1793. m. d. TiU SammL 
hist. Aufsatse 1» St 

JC. JF. V. Funck: (st. 1828). Gesdi. Kaiser Frie- 
drichs IL Zülichaa 1792* 

J^. Meermann Freifa. t« Dalem : (st . 1 8 4 >• Gesch. 
des Grafen Wilhehn y. Holland , B&n. Königs. 
A. d. Hol), (v. H. Cp. W. Eschenbach.) Lpz, 
1787 — 88. 2.T. 

G,^JL Gebauer: (st. 1773). Leben n. merkwür- 
dige Thaten Herrn Richards, erwählten Rom. Kai- 
sers, Grafen V. Cornwall u.Poitou. Lpz..l744*4« 

/F*. Jaeger, Commentatio de rebus Conradi Stau- 
fensisy duci^ SueTiae. Norimb. 1778. 4. 

Desselben: Geschichte Konrads U. Königs beider 
^ Sicilien u. Herzogs in Schwaben. Nürnb. 1787* 

Reihe der Könige und Kaiser. 

Fränkischen Stamms. 
XI. Heinrich IKiOSi'-llOe^ 

Gegenkönige^ * 

Rudol/v. Rheinfelden. 1077 — 1080. 

Hermann v. Luxemburg. 1 08 1 -*^ 1 8 8* 

iTo/iraf^ (in Italien). 1093 — 1101. 

Heinrich. 1108 — 1106. 
Xn. Heinrich F. 1106—1125. 

Sachsischen Stamms. 

XIII. Lothar (II). von Supptinburg. 1125 — lt87. 

Schwäbischen Stamms. 

XIV. Konrad HL 1137—1152. 

XV. Friedrich L 1152—1190. 
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.. X\^ Hemtich rj,: 11M--1197. 
XVH. . Philipp V, Schwaben u. Otto If, v, Brawi- 

whweig. ll»7— 120«. 
: XVIII. Ottoir. allein. 130»r~12t2- 

Otto IKu, Friedrich JI. 1212 — 1218. 
XIX. Friedrich IL allein. 1218—124«. 

Gegenkönige, 

■Heinrich Raspe V. Thüring, 1246—^1247. 

Wilhelm V. Holland, 4247 — 1250. 
• XX; konradir. u. fVilh. v. HolL 1250—1254. 
XXI. Wilhelm allein. 1264 — 12f56. 
XXn. Richard V, Cornwall liy . ^^ «oti 
XXIII. J41phonsv. Castilün, j 12$6— 1271. 

§54. I. Veräadertes Vbrhältniss awischen 
Kaiser Un4 Pabst. , loTestiiantreit. 1Q75 
—1122. (te. § 228—232.) 

§55. II. Bildung der Hoheastaufi$chea u. 
Welfischeo Parthei. 1I25--.1137. 

(E. § 235—237.) 

§56. lil, Kampf der liohenstimfea ii. Wei- 
fen. 1137 — 1235t ~ 
(E/§ 238—250.). 

KreuzTOge,. (JE, §233.) 

§57, IV, Der Untergang des HolieQ$tau* 
fischen Hauses. 1235— l?7Sl. • 
(E. § 250—253,) 
Auflösung der Herzogthümer. (E, § 240)» 

' Ji^ Geisler. De conjunctione coiititatus Holsatiae 
cum ducatu Saxoniaq^ 4issert. l-r2. Lps, 1770. 4» 
V. Hqrmayr. Die Grafen von Andechs , Diessen 
Plasstenburg, Wolfratshausen u« Ambrass/ Marki 
grafen t. IstrieU} Pfeihgrafen in Burgund^ Her-i 
^ zöge V. Darmatien, Kroatien u« Merän, Hs Werke 
Bd. 3. 
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§58. y. Aeusiere Gi^hbh« v. Deufschla-nd, 

^^ Bj^andenbnrg , Mecklenburg,,. Pom- 
mern, der dentsche . Orden, Polen, 
Bobinen und' Mäbren in ihrem Y'er-« 
bältni^se zum Reiche. (E. 254 — 256). 

VI. Entstehung der Landeshoheit. 

§59* a« Privilegien der Reicb$stäude, (£• §. 247. 299 
-^314). 

J^W.Jtter. De feudis impeni« Ff. 1686. 2*A« 
1714t 

A^ F« H. Posse^ Die Sonderung reicbsständiscber 
Staats-» u« Privatverlassenschaft« Gott. 1790. 

J?« ji» Haus, lieber den wahren Grund u. die Na- 
tur d. lehnsherrlibhen Gerichtsbärkeitin Deutsch- 
land, Würzb.f793. 

K. Ph. Kopp. AusfürL Nachricht von der altem 
Uf npueri^ Verfassung der geistl* n. Givil-^ Gerichte 
in d^ fürstl. Ressischen Landen. Kassel 1769— - 
71. 2.T. 4. 

Landbuch des Kurfürstenthums u. der Mark B^an- 

• ' denburg, welches KarllV* i. J. 1378« anfertigen 

lassen. Herausgegeb. von E. F^ V' Herzberg. 

fierl. Lpz« 1731. 4- 

§ ^» 1), Pie freien Gemeinden , der Adel, die Ritterschaft« 

(E. §.347. 259. ?63.299— 314. 337— 350). 

Ct Ulr. Grupen^ De wore Theotisca. GötU 
1748. L 

6, L. Böhmer. De foemiiia ministeriali, ins* 0£ser.- 
yatt juris feudalis. Götf. 1784. Obs. 5, 

K Fr Lf Frh. V. Low, üeber die Mavkgenossen«' 
^phaftep. Jlpidelb , 1829. 

§ait Vn. Riichsregierung. (E. §.286—298). 

. J. Chrt KrifOtschker. Gesch. des Rejchsvicariats 
d^rph DeutschL u. Italien vor der goldenen Bulle. 
Lpz. 1796. . . 



105 



Ch. Gi4}. Biener. Hisiciria et jura saffibgii electo* 

ralis Saxonici et Archimareschallatus S. R. Imperii. 

Sptcim* 1— ^3» Lipi; 17d9--^^8« undiadesaen 

OpHscuUs. T.l. »t. 13. 17. 18. 
Desselben: Abhandl. Ton d. ikaiserl. Advocatie 
} über den StuU za Rom, päbstliche Heiligkeit und' 

.christlidie Kircbe« Lpz« 1783. 
I\es.selben: Beatimmung d. kUserl. Macbtvoll- 

.komm^eiilieit ind..detttsok.Reioluregiening. Lps« 

1781. 
/• Su' Pütter. Specimen juris public! et gentium 

^mediaevi. . Gott. 1J84» 
H. Chn V. Senkenberg. Von der kaiserL liöcbsten 

Gerichtsbarkeit in Deutschi. m. tJrkk. Ff. 1760.4. 
Ck. Glo.. Biener. De jure regio recipiendi Judaeos 

Judaeorumque iuSaxonia electoralijuribuset obli«- 

gatiouibuSf Lps. 1790« u. in dessen Opüsculis 

T,i; N. 14. 
Gf W. Spieker. lieber d. ehemalige u. jetzig^ Lage 

der Juden in Deutschl. Halle 1809« 

Yergl. Eichhorns Privatr. § 80. 

§62. Vm. Bürgerliches Recht. . 

1) Landrecbl u, Ho&echt (£, §. 257-^264. 
285. 354—368). 

Litteratürder alten Landrechte in Mittetmaiers Pii^ 
yatr. '§• 10. u. 17. Krauts Prifatr. §• 13« 

Verxeichniss der Weisthümer , in Grimms Rechts«* 
Alterthümern. S. 957* u. Krauts Privatr. S, 7. 

Yom friesischen Landrechte s. Mittermaier a. a. 0. 
§. 17. H. ^ 

Altfriesisches Landrecht, (zwischen 1309. u. 13^8. 
gesammalt), gedruckt, o.O, u.J. (vor 1488), dann 
von; Schotanus : Bescryvinge eq Chronik van 
— Friesland. 2.A. 1664. F. S. 36^—106. Dann 
von Wierdsrna und Brantsmaz Oude Frische 
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Wetten* Campen und LeuWard« 1782 — 87. 
2 St. 4. 

Asegabuch, ein altfrjesisdies Gesetzbuch der Rü«* 
stringer m« Anmerkk. v. TiL Doih. IViarda. 
Berlin 1805. 4. 

Dair Ostfriesische Landrecht (v. J. 1 51 5)* nebst dem 
Deich- n« Siehlrecht, mit histor. krit. Anmerkk» 
u. Yoitbericht von dem Ürsprange u« der Verfas- 
sung dieser Rechte v. Math^ i;. Wicht. Aurich« 
1746. 4. 

Die' Willkühren der Broknuinner, helfausgegeben, 
übers, u. erläutert v. Jl Dth. JViarda. Berl. 1820* 
V Emsiger Landrecht^ in Spangenbergs Beitr. zur 
Kunde d. deutsch. Rechtsalterthümer* 

Oesterreichisches Landrecht aus d. Ende d^s 13ten 
Jahrb. in Ludewig reliq. manuscr. T« 4« u. Sen^ 
kenberg Visiones etc. 

Landrecht der Grafschaft am Bomheimer Berge t. J. 
1383^ in Gad^/ti/s cod. dipL T.5. 

Landrecht der GrafschajTtSaarbräck: in /. Mt. Kre- 
mers genealogischer Gresch. d. alten Ardennischen 
Geschlechts. Ff. Lpzl 1784. 4, 

Das Baierische Rechtsbuch. Augsb. 1484.U* 1 495*9 
am bestell in: J. Heumann: Opnscula juris Ger- 
manici. Norimb. 1747* 4* « 

Baierisches Kechtsbuch des Ruprecht t. FreisingeUi 
. herausgeg. v. L. Westenriedeii in s. Beiträgen z. 
vaterl. Historie, Geograph, und Statistik. T. 7. 
München 1802.^ Yergl.^retins Beiti'äge z. Ge- 
schichte n. Litteratur. T. 9* u« Ign. Rudharts 
Abriss e. Gesch. der baierisch Gesetzgeb. Mühch. 

1820. 4. 
(So genanntes) Schlesisches Landrecht, in Böhmes 

diplomat. Beiträgen .2* sc^es. Gesch. T. 4. u« 5. 
^Ib. Pölmann. Die IX Bäcker des Magdeburg!« 

sehen oder Sachsischen Rechten. MagdAASid*^* 
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Dann nnter d. itiul t Htndbiicii f daffinnen in der 

Kürtze zu finden, was sich fast teglichen bey Ge^ 

richte zu tregt o«0. 1576« Wittenberg 1592.n/ 

Magdeburg 1 60S* 4* i 

Rheingallisches Landrecht aus dem Ende d. I4ten 

Jahrb. Auszüge in Bodmanns Rheing. Alterth« 

S. 626 — 28. 
Rechtsbucb d. Bischof Bälduin ▼• Bremen (zwisch« 

1 434 — 1 443). in Spangenbergs Beitr. S. 1 1 9* 
Dithmarser Landrecbt v. 1447* in fFestphalen 

mon. T.S«» 

Hof- u. Dienstrechte. (8. Eichhorns Priyatr« 

§• 6« Krauts VriYBir. §• 14.) 
Registram Prumiense, in Hontheim hist. Trevir. dipl. 

T. 1. p. 661.. 
Jnstitia Babenbergenslum miuisterialium (zwischen 

1057 — 1067) in Eccard corp. med. aevi T.2. 

p« 101. besser, in Ludwig scr. r» Bamb. T. 1« 

p. 289. 
Burchardi episc. Wormatiens. leges et statuta Fa- 

miliae b. Petri praescripta, in Schannat bist. ep. 

Wormat. cod. probet« p. 43. 
Dienstrechf der Dienstmanne des Erzstifts Köln, in 

Kindlingers Münster. Beitr. T, 2. S. 68. 
Dienstrecht d. Di^nstmanne d. Erzstifts Magdeburg. 

Lünig. corp. j. feud. T. 2. p. 1022. Mencken 

scr. rer. Germ. T. 3. p. 3d9.'Ui in^d» Torrede zn 

Ludovici Sachsenspiegel. 
Stiftsrecht v. Hildesheim, in Bruns Beitr. S.160. 

Lf fansgewohnheiten. S. (EichhornsVrivatr» § !•) 
DieTecUenburgischenLehnsgewohnheiteui in Lude- 

wigreliq. T. 2. p. 297. 
/. Ch. Kr. Schröter, Theoret. u* pract. AbhandL 

von der Lefanwaare. . Berl. Strals. 1789* 2* T. 
Nie* Ant. Heussen Historisch •- iuristische Ab- 

handl. ¥on d*£ra-) £rb*| Land- u»Hofamtem 
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des ho&eii Eiv^fts Mainz. Mains« 1789. 4. 

m. Urkk. 
Kuchenbecker^ . AbkandL v. d. Erbfaofamtem d. 

L^dgrafschaft Hessen, m. Urkkr Marb. 1744.4. 
W^ EJ AlbrechU Die Gewcre , als Grundlage des 

ältei^n deutschen SaolieDrechts. Königsb. 1828. 
Ä^ V. TVersebe. lieber die NiederlÄndiscben'Colo- 

nieiiy welche im nördl, Deutecfal. imlä« Jahrh. 

gestiftet worden. Hann. 1815. 2'. T; 
G*'Lennep^ Yon der Leihe zu Landsiadelrecht 

nebst einem Codice probationum. Ff. Lpz. 2te A« 
'• 1777- 2- T. 4. 

Ju^t, Moser* Von den Hjen^ Echten u* Hoden, in 
.) .• dessen patriot. Phantasien. T.3. 

P. F. J. Müller, lieber d. Güterwesen, Dussel^ 

dorf 1816. ■ 

^'•ßS. ,2) Stadtrecht* (E. §• 239. 263. 284). 
. t ." . ]«4tteratur.d. Stadtrechte in Mittemaiers Privatrecht 

§. 9. u. 17. Krauts Privatr. §. 16. Eichhorns 

Piivatr, §.8. 
.^ Chri. Olb. Riccius^ Zuverlissiger Entwui*f von 

StadtgeseUsen. Ff.Lpz. 1740. 4^ 
Augf Fr. Schott. Samminngen zu den dtutschen 

Stadt- u. Landrechten. Lpz. 1772 — 73. 3. T. 4. 

(T. 1. S. 1.'— 16. Dreyers Zusätze' zu /Ziccm*.) 
JFV. Et. V. Pufendorf: {sU 1786y. Observationes 

juris univ^rsi cum ^ppendice yarior» statutor. et 

jurium, Celle 1757 — 70* 4. T. 4. 
C. F^ Walch. , Vermischte Beitra'ge zu^dcm deutsch. 

Recht. Jena 1771 — 93. ff.T. vor^. fitadtrechte, 
Freiburger Stadtrecht v, J. 1120., am besten in 

H^ Schreibers Ui'kk. Buche d. Stadt Freiburg, 

J. . 1 . o« 3« 
Hencke. lieber einige Stadtrechte der westlichen 

Schweiz aus dem 12. u. 13« Jahrh., in d.Zeitschr. 

f. geschichtl. Rechtswissenschaft. T. 3. S.191* 
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Stadtrecht von Soest aus d. IZten Jahrh., am besten 
in Fn Dom. Haebedin vtnalectüj p.507. u.mit 
d. späteren, in Th. G. G. Emminghans memo- 
rabila Susatensia. Ien.1749* 4« u. desselben: 
Commeiit. in jus Susatense antiquissimum« Ff. 
1755. 4. Neue, aus d. 1 5ten u« 1 6ten Jahi*b. in ' 
Westphalen mon. T. 4. p. 3063 u. 3081. 

Magdeburger. Stadtrecbt. Weiteste fiestinunungen 
vom Ei'zbischofe Wichmann v. J. 1188. Aelte- 
stes Weistlium der Magdeburger Schöffen für die 
Stadt Goldberg o. J. ( 1 2 1 1 ). Halle'sches Schöf- 
fenrecht für Neuo^arkt in Schlesien v. J,1236. 
Magdeburger Recht für Breslau v.J. 1261 u. 1295* 
Magdeburger Recht für Görlitz v.J. 1304, aämmt- 
lieh aus den Originalen und besten Abschriften in 
Tzschoppesu. Stenzels Urkk.Buche» s.ob.S.8« 

Sächsisches Weichbild m. d. Glosse o. O. u. J. (Basel« 
Bh. Riedel) älteste Ausgabe , dann Augsb, 148 2» 
und öfter. 

Sächsisches Weichbild in lateinischer und hochdeut- 
scher Sprache aus den alten Codicibus, mit Aus- 
zügen aus der Glosse u* einer Vorrede von der Hi- 
storie des Weichbilds, herausgegeb. von Jac. Fr. 
Ludovicu Halle 1721. Nei^este Ausg. 

Litt, des Culn^isclien Rechts, s» in v. Kamptz pro- 
vinzial- u. statutarische Rechte d. preuss. Monar- > 
chie. T.l. S.146. 

Das Lübische Recht aus dem 13ten Jahrb. in TVesU 
phalen monnm* T.3. p.619. Yergh Drey er: 
Kinleit. z. Kenntniss Lübeckischer Yerordn* 



§64. 3) Rechtsbücher. (E. §277 — 283.) 

Lehnrecht. Eichhorns Privalrecht. § 12. Von den 

Quellensamml., s. oben S. 26» 
G.X. Böhmer. Observationes jur.feud. Gott 1764« 

Nr. 1« De aetate vetustae consuetudinum feuda- 
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lium Lc»igobardicaram coUectionis^ ^am vulgo 
libros feudorum vocant« 

C G. Biener, Pnmae lineae hermeneutlces juris 
feudalis Longobardici. Lpz. 179P> 4. u. indes- 
sen: Opusc. Lps.1830. T.l. Nr. 16. 

C fp^^ Pätz. ' De yera libroram juris Longobardici 
origine. Gott. 180^. 4. 

C. F. Dieck. Litterargeschichte d. longobardiscben 
Lebnrecfais bis z. 1 4teii Jahrb. Halle 1828* 

Der Sachsen- uud SchWabedspiegel. (^Eichhorns 
Privatr. § 10- Mittermaiers Frivatt. §6*u.7« 
Biener origines, F. 2. Vol. 1. p.264.) 

/. C H. Dreyer. Beitrage z. Litteratur u. Gesch« 
d. deutsch. Rechts. Lübek. Lpz. 1783. S. 95» 

£. Spangenberg, Beiträge zu den deutsch. Rechten 
d« Mittelalters, Torzügl. zur Kunde u. Kritik der 
' altgermanischen Rechtsbücher u. des Suchseu- u« 
Schwabenspiegels. Hallei822« 4. y^rgLNietz- 
sches Recension in d. Hall. Litt. Z. 1827: Nr.296. 
u. £2»€r/^ bibliogr* Lexicon. T.2. S.67^i« 

Die älteste Ausgabe d^ Sachsenspiegels soll die bot- 
ländishe /Uebers«tzung, Gouda in Holland 1472« 
seyn. 

Die älteste oberdeutsche Ausg. ist von Theodoricus 
V. Bockstorfj Bischof zur Neuenburg seliger ge- 
corrigireL Basel 1474. F* Dann häufig, beson- 
ders yon Wolf. Loss. Lpz.l545y von Cp. Zo- 
bel. Lpz« 1561. F., von Ludovicif Halle 1720. 
4., am besten von C 7^. Gaertner. Lpz. 1732. 
F., und die neueste Handausgabe von Homeyer. 
Berl 1827. 

Dazu U, F. Kopp. Bilder u. Schriften der Vorzeit. 
Mannh. 1819. 

Teutsche Denkm^fler der Vorzeit, herausgegeben und 
erklärt von JS^i//, Babo^ EittenbenZy Mone n. 
Weber. Heidelb.1820. F. 
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C» K Zeperhik. Gesammelte Nachrichten von den 
xneliresten bekannt gewordenen Handschriften des 
sächsischen X<ehnrechts, in dessen Miscellaneen 
zum Lehrecht. Halle 1787 — 94. 4:T. im4.T. 
Nr/- 12. 

Vetus auctor de beneficiis, zuerst von Havichorst 
hinter Fr. Duareni commentarii ad consuetudi- 
nes feudales. 2*A. Colon. 1569. p.S96. Bessier 
von Thomasius: selecta feudal. T. 1. p. 171. 
J)anach von Cancianu T. 3« p. llS.y u« «S'e/z- 
kenberg cqrp. jur. feud. ed. König v, Königs-- 
thal. T.2. 

Ausgaben d. sächs. Lehnrechts, in Lünigs corp.jur. 
, feud. T. 1., u.» Senkenberg coTf. ^uT.'ievid. ed. 
ß König V. KönigsthaL T.2. . 

Decadicon Magistri Johannis Klenkock contra 21« 
errores speculi Saxonunfi in Scheid. bIbL hisU 
Gotting. p.63. ' 

Chr, Ld. Scheid. Untersuchung, ob das allgem. 
Vorgeben, dass der Sachsenspiegel auf der allge- 
meinen tCirchenversammluiig zu Basel alskezehsch 
verdammt worden sey , Grund habe oder nicht; 
in deil hannoverischen gelehrten Anzeigen. Jahrg. 
1753. S.1277. 

Ausgaben des Schwabenspiegels. (Mittermaiers 
Privatr. §7. Spangenberg si.a.O.) 

Wahrscheinlich älteste A.: Der Spiegel keiserllcher 
n. gemeiner Lantrecht. o. 0. u. J. Dann als Land- 
u. Lehnrechtsbuch. Augsb. yon Ant. Sorg. 1480* 
F., y on Sebast. Meichsner. Ff. 1576. F., dann 
in Goldasts Heichssatzungen 1609. /. G. 
Scherz: jus provinciale Alemannicum. 1727* 4. 
Dann auch in Schilter: Thesaurus antiq. T. 2. 
/. Aug. N. P. V. Borger. Collatio oodicis juris 
Alemannici tarn provincialis quam feudalis. Lps. 
1726. 4. 9 in Schannatf SammL T. 1., und 
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V, Hier onymus von der Lahr in Senkenberg 
corp« jur. Germ. T. 2. ' . 

Das Lehnrecht: in Schilter cod. jur. Alemannici 
feudalis. Argent. 1696* 4. und 2te A. c« |>raef. 
J. G. Scher zii, Argent 1728. F. 

Das (kleinere) Kaiserrecht {Mittermaiers Privatr. 
§7.) ia Senkeaberg corp.]xxr. Germ. T. 1. p.l. 
Viel besser, von £on£f am: Utrecht 1777. 248 S. 
4« nicht vollständig gedruckt und nicht im Buch- 
handel. S. Bodmanns rheingauische . Alterth* 

J. Chr. Rudolph. De vetere legum coUectione, vul- 

go jus Caesareum dicta» Erlang. 1759* 
Richtsteigy Schevencloet, s. Bruns Beiträge zu d« 

deutsch. Rechten des Mittelalters« S. 137| und 

Spangenberg a.a.O. S.66. 
Ausgäben, als Anhang zu /• F. Ludovici Einleit« 

zumLehnsprocess. Halle 1718. 4« u. in «S'^/zAi^/z- 

berg corp. jur. Grerm. T. !• 

§ 65. 4) Anwendung des römischen Rechts. (E* § 265 
—269.) 
V* Savigny. Gesch. d. röm. Rechts. T.S.u. 4. 
Cp. Meiners» Gesch. der Entstehung u. Entwicke-* 
lung der hohen Schulen unsers flrdtheils. Gott« 
1802—5. 4.T. 

iV. Verfassung der deutschen Kirche und 
ihr Yerhältniss zum Pabst.. 

« 

§ 66. i) Neue Quellen des canonischen Rechts« (E^ § 270 
—276.) 

Yergl. V. Savigny: Gesch. des röm. Reichs. T.2« 
S. 2 7 3 . Eichhorns Kirchenrecht. T. 1 . S. 3 2 1 ff. 

Regino^ abb. Prumiensis : (st. 915). ' Libri duo de 
ecclesiastica disciplina ed. Baluze. Paris 1671. 
u. öfter^ danach in Harzheim : Concil.G. T. 2* 
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*1 l' Burchbrdüs WoirmalieiMis: (st. lOSS)* Decreto- 

rum libri 20. Paris ) 549« u. öfter. 

S\ jihseUni; (st. 1086) Epistola-nunc primum 

vulgata acced. in decretöm Ais« S". Anselmhfinimr- 

adyei^sioues Mich. Ang^ Monsacrati. Lucae 

T821. . ' ' . : 

Ivö e^ise« Gurhotensi^ 3 (st. 1- i 1 6). Liber Becreto« 

' rixms\vt^9n[iortä\^ykA.S6b/Brandt. Basill499. 

• W :. 4^ n. Melchiar a- f^osmedianoi Lovan. 1767. 

Desselben: Decretum, ed /. ilibZi/io^l/^. Lovan. 

15^61. F. ,u. ii^ Ivonis Opj^ curß /. Ffonteai^Qi^ 

' J: Et/Souchet). Paris 1*6'47. 2.T. F.. 

'Graiianus : (bJ.4 151). • Döcretum, cnm a^paratu 

^£Hrtbolomaei Brixietidiä« Argent. 1471* F. (bis z. 

J. 1480., Zebu Ausgaben;: 

J.' Herrn. Böhmer, ©e varia decreti Gratiani fortuna^ 

in' s. Gorp.jai». ccto. T. 1. • 

JoK AntvRieggerc (st 1795). De Gratiibo, au- 

ctore decreti, in s. Opüsc: f'Tib.' 177*. 
D e r 6^ ih e» De-GrätioBi coüectione canonam illius-- 
que metbodo etäiendiä^ \vl-b. Obleotomentis bist. 

Atntiqttae coUeotiones 'decretalittm cum Ant, Au^^ 

' ^wsrini- notisi • IlkiVlae« lö76. F. ik cu)n praef. 

C. Lfäbbei et notis Jac. Otijäcii. Pairls 1 609. F. 

Quinta ^öBipilatio '■ decretaliubi Hönorü III. P. M. 

-ntHiC'i'dceiiS'e tribu^-^ettv msc. in luoetn editaet 

notis illustrata stud. et industr. Innoc. Cironis. 

^olosae 1646:^ F. Daiiö, mtü cod. iiis. bibL 

• Vindob* coB4?alh JohJ Anu ttiegger. Vindob. 

1761. 4. . * ! ' •' 

Otegoriu^ tXi (str i24l'); . » Jfiiia iBompifatio de- 
cretalium cum ^lossa ovdSuM^'Befnihardi. {de 
' ÄafGfng Pärnifensfe:) 'äHog. i478.'F. erste A. 
/. Henn. Böhrrikr; ^ 1}^ dcc^ö«afiunl pontfficum Ro- 

8 
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manor. variis coUectimubus dt'lbrliuia , vor T. 2« 
seines Corp. jor« can. 
G*L^ Böhmen De Clementinis, ia s« Observat. jur. 
can. Gott. 1766. 

§ 67. System der Kirclienregierang. (E. § 315 — 329)* 

Eichhorns KirchcnrexihU Tl. S. 171- ff. 
^Jos* Wolf, Historische Abhandlung von den geist- 
lichen Commissarien im £r2stifte Mainz^ Gott. 
1797* 

§ 68. S) Kirchliche Institute. (E. § S&O— 335). 

• • • • ■ 

JRr. P. v.. Smitter. Utteratur .der geistig »• weltl. 

milit. u, Ritterorden» Neu nmgearb. Ausg. (von 

Alb. Cp. Kaysfir). Amberg 180?.. f. 
Jl Mch„ SeufferU Versuqh ein^r G^ch. d. deutsch. 

Adels in den Erz- u« Domstiftem. Ff. 1790. 
:RenS Aubert de Ffirtot : (st. 1735).. Histoire de 

r.grdre des dh^valiers de Malte. Paris 1726* 4.T. 

4. Amcit. J782. 5. T. u, in s* Qeuvres choisies 

Paris 1821. T.6r-i2. 
' /. Chr. Beckmann : . (sjt. . 17 1 6 •) Beschreibung des 

ritterlichen Johan4iterordeas. Ff.,a.O; 1763. F. 
i fjust. Chr. DithmarC {st. 1737). Gesch. 4. ritterl. 
. • Johftnniterordens. Wittenb. .1 728- *• « 

Pi Dupuy : (st. 1651 )♦ Histoire de P ordre Bulitaire 

des Templiers. ^BroixeUes. 1713.. .3. T. u. das^ 
. .1751. 4* 
Sta,ttttenbujßh d^s Ordens. 4ei:Te;ppeIhiecreiwaus einer 

altfransosischen Ijlandsqbrjfit b^r^u^gegen. von F. 

Munter. Berl. 1794. .> . • , 

JV.F.Wilcke. 6escfaicht0 de^Te^np^lberrenordens* 

Lpz. 1827. 2.T. 
Raym.Dueüius^ HistorJacx^inisequitumTeutoni- 

.coroQi. Viennae 1727. Fn , 
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Die Statuten des deutschen Ordens, nach dem Origi- 
nale herausgegeben von'£« Hennig: (st. 1815)« 
Königsberg 1806. 

I 

4 

Dritte Periode. ^ 

Von Rudolf von Hs^bsburg b. auf Maximilian I. 1 272 - 1 493* 

Sinken der Hierarchie. Der deulgche König 
^ird zugleich Landesherr. 

Quellen und HülfsmitteL (E. T. 3. S. 1.) 

§ 69. J[oh. Fitodüranus u.continnatio AtbertiStadensiSy 
s. oben S. 99 — 101. 

Albertus Ar gentinensis: (bl.'l378). Chronicon 
aRuddlfo I. adCarolilV.obitum. ^1270—1378). 
Am besten bei Urstisius T. 2- p. 97« 

Magnus Ellenhardus: (Gf.deEnsmIngen). Chro- 
nicon, qux) res gestae Rudolphi Habsbui|[ensis et 
Alberti Austriae, regum Romanor. egregieillus- 
Xvmtav. ei,. Fr. Mt. PelzeL Pragae 1778. 

Continuatio chroulci Martini Poloni ab a 1152. usque 
ad annum 1343. mEccard. corp.T. 1. p. I4l3. 

Theodoricus de Niem: (bl. 1417). Chronicon, 
sive continuatio Martini Poloni usque ad Urba- 
num y. et inde ab Anonymo usque ad a. 1418« 
Eccßrd. corp. T. 1. p. 1462. 

'Hermannus Gygas ordinis fratr. minor. (bL 1349)* 

, Flores temporum ab O. C. ad a. 1349. et ab hinc 

> ad a. 1613. contii^uat. a Michaele Eisenharty 

exhujusautographo, praemisso Glossarioed.JöA. 

.' . Gerh. Msuschen. Lugd. Bat. 1743« u.ln. neuem 

. Titel 1750. 4. (ist YoUständiger u. besser, als 

was Eccard coro. T. 1 • p« 1 56 1 • unter d. Namen 

des Martin. Imnoriia vl» Hermann* Januensü 

geg^nhat* ' 

8* 
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Henricus Stero: (1>1. 1301). Chronicon AUahense 
(v. 1266 — 1300). mit Forltsetz. Udalrici JVeU 
lingi et fratris ejus Conradi mouachorb 5*. Udal- 
rici et S. Afrae Augustae (bis 1334). Freher 
scr. r. G. T. 1. p. 551. 

Eberhardus Altahensis. Annaks de ducibus Au- 
sti*iae Bavariae Sueviac (1273 — 1305),. ia Cani^ 
sius antiq. Icct. T. 1. u. i. d. 2teii A. T. 4. 

Ottükarv.Horneck: (st. zwischen 1309. u. 1318). 
Beimcliroiiik. Pez rer. Austr. scr. T. 3- Vergl. 
Th. Schacht: Aus u. über Ottokars v. Horneck 
Reimclironik. Mainz, 1 82 1 • 

Chronicon Dominicanorum Colniariensium (v. 1211 
— 1302. Urstis. T.2. p. 5. 

Volcmarus^ ahbas Fürstfeldensis : (st. 1326). 
Clironica de gestis principlum a tempore Rudolphi 
regis lisqu^ ad tempora Ludovici (IV"). imperatoris 
(1273 — 1326). Oefele T.2. p.524. 

Alhertinus Mussatus : (str t330).. ilistoi-ia Hen- 

, xici VII. Caesaris. Muratori scr. r. It» T. 1 0. p. 1 • 

Derselbe: De gestis Italicorum post Henricjam VIL . 
. ' daselbst p. 569. 

Anonymus Leohiensis : (bl. um 1443). Cbromcon 
üsqne ad ann. 1343. mit Fortsetz, bis 1347. Pez. 
scr. r, Austr. T. 1. p. 751. 

Henricus monachus in Rebdorf: (bl. 1361)« 
Chronica (12^5— *1 3 6*3). Freher: scr.r. G. 
T. 1. p.699. , 

Carolus IJ^^ Coannl^ntarius de .vita.&ua ad filios 
(bis,1346). Freher. scr^ rei:. Bohem. p. 86. 
. J^Twingerv. Königshov^i:'^$Ui4iQ). Elsassi- 
sche u. ftrassburgische Chronik (bis 1386). o. <)• 
u. J., datm Augsb. 1476- u* 1480. F. m. Au— 
, mexJA^vonJ.SjCthilter. Das» 1698* 4. 

Tillmann : (st. 1 400). Chronik der Stadt, und der 
Herren y, Limburg a, d.Lahn,^ fortges. v«/. Qens- 
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bein bis 1 46 1 • u, ^. Emmel (Nümb), 1 6 1 7. 8. 

dann 1619. F. Wetzlar 1720. 8. u. herausgegeb. 

yon G:C.N.{eUer). o.O. 1747; .8. 
Gobelinus Persona: (bL 1418)* Cosmodromium 

b, e. . Cbronicoh universale ab 0. C. usque ad a. 

1418. Meibom. T. 1. p. 53. 
Theodoricus de Niem, Historiae, sive res suo 

tempore , durante perniciosissimo schismarte inter 

Urban. VI. et dementem antipapam eorumque 

successores gestae a. 1378 — 1410. libri 4. ed.* 

Sim. Schardius. , Bas. 156X). F. Nachdruck, 

Argent. 1609. F. 
Ebcrhäfdus JVindeck: (bLl434). Historia vitae 

imperatoris Sigismundi. Deutsch, bei Mencken 

T. 1. p. 1073^ 
Hermann. Korner: (bl. um 1438). Chronica no- 

vell*, bis 1436. mit Weglassung der Zeiten von 

Erschaff, d. W. bis Karl d- G. in Eccard corpus. 

T.2. p. 431. 
Magnum Chronicon , in quo cum primis Belgicae 

res et famillae explicantur (bis 1474) auctore vel 

coUectore ordinis s. Augustini prope Nussiam reli- 

gioso(bL 1458). Pistorius T. 3. p. 1. 
Thomas Eberndorff er de Haselbach : (st. 1460). 

Chronicon Austriacum (bis 1400). Pez. scr. r. 

Austr. T, 2. p. 682. 
Aeneas Sylvius Picclomineus : (Pius II. P. M. st. 
^ 1464). Commentarii rerum memorabilinm, quae 

temporibus suis cöntigerunt. Rom. 1584* 4. Ff. 

1614. F. • 
Desselben: Historia rer um Fridei'ici HI. impe- 
ratoris, am besten von Jf oZ/ör monum. T. 2. p. 1. 
Desselben: Descriptio de ritu , situ , moribus et 

conditione Gerinaniae, in s. Werken. Basil 1 57 1 . F. 
VFernerus Rolevinck : (bl. 1494). Fasciculus tem-r 

porum (b. 1484). in Pistor. scr. r.G. T.2. p. 393. 
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FitM Arenpeck^ (bU 1495)* Chronicoü Au- 
striacam (bis 14^8)- in P^£. scr. r. Austr. P. 1« 

p. 1165. ^ ' ' - 

Joseph Grunhecky K. Friedricbs III. u. Maximl'- 
liaas I. gebeimen Ratbs, Matbenialicus u. Ge^ 
scbicbUcbreib^rs y Lebensbescbreibung K« Frie- 
dricbs III. u. MaximiliaAS I. (bis 1508)« heraus« 
gegeb. V. /. /• Moser. Tüb. 1721. 

/. Trithemius : ( Heidenberg st. 161 6). Annales 
Hirsangienses (bis 1514). beste A. St. Gallen 1690« 
2.T. Y. 

Alb.KrarUJi: (st. 1617)- Saxonia. Ff. 1580. und 
1621. F. 

Desselben; Vandalia. Ff. 1675.u.Hann. 1619.F. 

Desselben: Ecclesiastica bistoria seu Metropolis. 
Ff. 1676. 1690. u. 1627. F. 

Jöh. Cuspinianus: (st. 1$29). De Caesaribus* 
ajtque imperatoribusRoDianis (bis 1494). ed. NiCm 
Gerbelius, Argent. 1540* F. o. cum annotatt* 
Wolf garigi Hungert. Basil. 1561- F. 

Für Italien und Frankreicb« 

Ausser Mussatus, s. obenS. 116* Giovanni Fil- 

* lani: (st. 1348). Historie Fiorentine (bis 1347). 

fortges. V. seinem Bruder Matteo u. dessen Sohne 

Filtippo Villani (bis 1364). Muratori scr. n 

It. T. 13. u. 14. 
Leonardo Bruno: (v. Arezzo, st. 1444). Herum 

suo tempore in Itaila gestarum commentarius (von 

1378 — 1440). Muratori T.'lD- 
Francesco Guicciardini: (st 1540), Dell'istoria 

d^Italia. Fir. 1661. F., beste A. von G. itömnz. 

Pisa 1819. 10. T. 
Philippe de la Clite de Commines:^ (st. 1609)* 

Chronique et bistoire du feu roy Loys, tmziesme 

de ce nom. Paris 1624« F. Vollständig, (bis 1498) 
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zuerrt 1528*» F. de«in ronLenglet du Fresnoy. 
Lond, u. Paris 1 747. 4. T. 4. 
SL Beduze. Vitee paparum ATenionensiam (von 
1305 — 1394). Paris 1698. 2. T. 4. 

S^ammlüngen von Urkunden und Staatsschriften 
zur Gescfaiclite eina^elne^ Regierungen. 

Rudolfs I. 

Codex epistolaris Rudolph! !• Romanor* regis ed« 
Mt. Gerbert, St Blas. 1772. F. 

Codex diplomaticus y Chartas Ru^olfi L Rom« reg. et 
Henrici episcopi BasU. deinde archiep. Mogui^tini 
continensy ed. SchunK Mogunt. 1788. , 

Codex epistolaris Rudolfi L Rom. regis epistolas 233« 
anecdotas continens c/auctario epistolarum et chaiv 
taryim ad res fiohemiae sub Primisl. Ottocaro IL 
gestas et ad electiones regum Germ, saeq. XIL et 
XIII. pertiqeQtium« ed. Fr. /. Bodmann. Lips. 
1805. 

Codex epistolaris Primis}ai Ottocarill. Bohemorum 
regis (ed. Th. Dolliner)^ Yienn. 1803. 4. 

Ludwigs IV. 
C Gewoldus: (st. nach 1620). Defensio Ludo- 
Tioi IV. contra Bzovium. Ingoist. 1 6 1 8- , 4. 

Karls IV. 
Ad. Fr. Glafey. Anecdotorums. R. imp.historiam 
ac jus publicum illustrantlum coUectio. ^ Dresd. 
Lips. 1734. 
Diplomatarium Caroli IV. in Mencken scr. r. Genn. 
. T. 3. P.-2009, ' 

J^ de Geylnhusen. CoUectarius perpetuarum for- 
marum, seu formulae cancellariae Caroli IV. in 
/. fV. Hoffmann Samml. ungedr. Urkk. T. 2. 
Viele Urkk. Karls in Petzeis Leben desselben s. v 
^ünten. 
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Wenzuls. 

Uln Ohrecht: (st- ITOt). Apparatis juris pu- 
blic! et bistoriae Germu Argeat. 1 694« 4« 

Ruprechts. 

Ruperti Rom. reg. et aliorum adeum epistolae all»* 
que monumentaadeum spectantia, in Marlene u. 
Durand. Thcs. T. 1. p. 1634. u. Coli. ampU 

T.4. p. 31. 
Ueber ungedmckte Quellen seiner Geschiebte s. Hä^ 
Berlins ältere Reichsbist. T. 4. d; Vorrede. 

Friedrichs III. u. Maximilians I. ^, 

J. Joach. Müller. Reichstags - Theatrum , wie 
selbiges unter Kaiser Fi;iedrichs V. (III). Regie- 
rung von 1440. bis 1493« gestanden. Jena 1713« 
2. T. F. 

G. König V. Königsthal. Nachlese ungedruckter 
Reichstags •>- u. Reichsstädtischer Coilegialhand-^ 
lungen unter K. Friedrich in. Ff. 1759. 4. 

Excerpta e codice manuscripto y acta impcrii publica 
ab a. 1458« usque ad a 1480. continente, ia 
Senkenberg sei. jur. et bist T. 4. p. 334. 

/• Joach. Müller. Reichstags - Theatrum, wie 
selbiges unter Kaiser Maximilians I. Regierung ge- 
sunden (v. 1486 — 1500). Jena 1719. 2.T. F. 

Desselben:, Reichstagsstaat unter K* Maxim. I. 
(V- 1500—1508). » Jen. 1709. 4. 

HülfsmitteL 

Gerardus de Roo: (st. 1690). Annales rerum ab 

Austriacis Habsburgicae gcntis principibus, a Ru- 

. dolpho I. usque ad Carolum V.- gestarum. Oeni- 

ponti 1592. F. u. c. praef. /♦ Pet. Ludewig. 

Halae 1709- 4* 
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Phk Lambächer: (sl. 17T4)» . Oe$t«rreicliisclic8 
Interregnuin oder StU^t^e^ch« d. Lfiftdei^ Oesteiv» 
reicb y Stej^r^: Ei^äin n^ der Wiii4uc}iMi Mark ▼• 
d. Todesfalle Friedrieb des^Streitbaren (11246), bis 
aiif die EioseUimg.der üeuqa Herzoge d^s Hauses 
H£d)sburg ( 1282). m. Urfck. erm^en. Wien 
IT73. 4. . ' 

X Dan. Olen&chläge/'^ Erläuterte Staatsgesch. 
4es Rom; Kaisertbums in der ersten Hälfte des 14* 
Jabirhunder tS) mit einem Urkfc . Bücbe' tf. 1 7 6 5 • 4 • 
. Ftanz Kurz. Oesterreich unter den K&iigen Otto- 
kar u. Albert dem Ersten. Linz 1 8 1 6. 2« T* 

Uect. Wühl V. Günderode» G«scbichte d. Rom» 
Königs Adolfs. Ff. 1 779. u. in a. Werken "T. U 

Fr. W. Barthold. Der Römerzug König Heinrichs 
von Lützelburg. 1 . Th. Königsb. 1830. 

J^V. Kurz, Oesterreich unter König Friedrieb dem 
.. ; Schöllen. Linz 1818. 

Kr. MannerU Kaiser Ludwig IV. oder cfer Baier. 

, Landsb. 1812. 

(Rom. Zirngibl. Ludwigs des Baiers Lebensgescb« 

. Müncb. 1814. 4. auch T. 3. der historischen 
Abhandl. d. Baierisch. Acad. d. Wjssensch. 

F. L. Hoffinann. Günther von Schwarzburg^ er-^ 
wählter Römischer König. Rudolst. 1819. 

Fr. Mt. Pelzel. Kaiser Karl IV. K^nig in Böhmen, 
V. J. 1316 -^ 1355 , nebst e. Urkundenb. Prag 
1780. 2.'T. 

Desselben: Lebensgeschichte des Rom. u. Böhm« 
' Königs Wenceslaus. Prag 1788 — 90. 2.T. 

Fr. Kurz. Oesterreich unter Herzog Albrecht den^ 
' Lahmen. Linz 1819- 

Desselben: Oesterreich unter Albrecht HI. Linz 
1827: 2.T. 

Desselben: Oesterreich unter Herzog Albrecht IV.^ 
(st 1 404). 'Nebst eiher Ueberacht des Zc^stan« 
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4^s Oesterreich^ wäirend des 14- Jahiliimderts« 
« - tiM 1880. 2.T. 

Fr. Kurz. Oestcrmch unter König Friedrich IV* 
Wien 1812. 2.T. 
^' Desselben: Oesterreieh unter Rudolf lY. Linz« 

1821. 

J. A. G. Wenck. Historia Alberti IL llomanor*9 

Huhgäriae ef Bc^emiae regis. Lps. 1770* 4« 

• '- G. W. Böhmer. Kaiser Friedriehs DI. Entwurf 

einer Magna Charta für Deutschland) oder d. Re— 

- formation dieses Kaisers v. J. 1 44 1* Gott. 1818« 

\ Reihe der Könige und Kaiser* 

XXIV. Rudolf L von Habsburg. 1278— 129 !♦ 

XXV. Adolf V. Nassau. 1292 — 1298. 
XXVL ' 4lhrecht I.V. Oesterr eich. 1298—1308. 
iSXVIL Heinrich FH. v. Luxemburg. 1308 — 1313* 

XXVIII. Ludwig IV. V. Baiern y und\ ^ 

• Friedrich{III).v.Oesterreichj ^^i^— "»o, 

Ludwig allein^ 1330—1346. 
Ludwig ir^ u. Karl ir. 1346 — 1347. 

Luxemburgisches Haus» 

XXIX. Karl IF. allein. 1S49— 1378. . 

( Günther v. Schwarzburg, Gegenkönig v. 30. 
Jan*bU 14. Juni 1^49). 

XXX. Wenceslaus. 1378 — 1411.. (st. 1 4 1 8> 
Ruprecht v. d. Pfalz, 1 400 -1410.1 „ 

XXXI. Sigismund allein. 1411—1437. 

Hfibsbargisclies Haus. 

XXXri. Alhrechtll. 1438—1439. 
XXXm. Friedrich III. 1440—1493. 
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§70. I. Die Häciser HabsbUrg, Luxemburg uad 
Baiern i>enützea die Kaiserwücde 2ur Be- 
gründung ^iner Hausmacht. 1273— 1378« 

(E. §3*6—394). .^ V 

MelcK Goldast. Monarcliia Sacr. R. imperii^ sive 
tractatum de jurisdictione imperiali et pontificla 
tofausl— 3. Han. etFf. 1612 — 13. 3. T.\F. 
u. 2.A. Ff. 1621. 3. T. F. enthält die Sdiriftca 
des Marsilius de Menandrino , (st. 1328). Willi. 
' Occam, (st. 1347). Lupoid v. Beb^nburg, (st* 

1363). u. A. vergl. Pütters Litt T.l. §.25. 

^71. Goldene Bulle v.J. 1356. Vorrechte der Kurfürsten. 

(E. §395. 396). 
Litteratur d. Schriften über d. G. B. in Pütters Litt. 

II, S. 483. u. Ili. S. 88. Klüber. S. 93. u. 139. 
J4 Dan* V.. Olenschlager. Neue Erläuterung der 

güldenen Bulle Kaiser Karls IV. Ff. Lpz. 1766* 4, 

m. Urkk. Buche. 
Mich. Ä Gribner: (st. 1774). De Caroli IV. 

anrea bulla Saxonica, in : Selectoram opusculorum 

juris publici tomi IV. Hai. 1722. 4. 

§ 72. Politischer Zustand v. Italien. (E. § 8 9 7. 8 9 8. 4 1 1 ). 
H. Leo. Gesch. V. Italien. T.l — 4. Hamb. 1829 
— 30. reicht bis 1492. 
§ 73. Politische Lage von Deutschland. (E. § 399). 

n. Die Landeshoheit behauptet sich gegen die 
Bestrebungen der Bitterschaft und der 
Städte, sich in besondere Eidgenossen- 
schaften zu vereinigen. 1378 — 1493. 

§74.' Eidgenossenschaften. Schweizerische ^ .die Hansa, 

, die schwäbische Vereinigung des Herrenstandes. 

(E. § 247. 396. 400—402. 409. 433. 439). 

ikfüZZ^r^ Schweizergesch. «S*ar^oriuf Hanse, u,Datf 

de pace publica s.oben S. 49 , 50. u. 64. 
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[. . : . iBh: R Itummeli Beitrüge z. ßesek don schWabi- 
- ^ dcheiA Bandes } bestehend iuUrkk. und Briefen« 

Eürlh-1792. 
§ 75. Das grosse kirchliche. Schisma und dessen politische 

. Wirkungen, 

j Concilien zu Coslnitz u. Basel. (K 403 — 406). 

X CharUer de Gerson: (st 1429)» De unitate 
j ecclesiastica, und: de auferibilitate papae ab ec- 

' clesi^. Opera omnia, novo ordine digestaadmss« 
codd. collata et emendata op. et stud. L* Ellie& 
»du Pin. Antw. 1706. 5« T. F., m. neuen Tit. 
Hagae Com. 1728, im2tenT. 
Herrn, von der Hardt: (st. 1740). Magnum con- 
cillum Constantiense VI. Tomis comprehensum. 
Ff. Lps. 1697 — 1700., der 7te T. das Register 
enthaltend. 2teA. Berol. 1742. 7.T. F. 
Jac. Lenfant: (st. 1728). Histoire du-concile de i 
Constanoe. Amst 1714. 2. T. 4. * \ 

J§76. Die RfegierungKaiser Friedrichs III. (E. § 407. 408). 

IIL Geschichte der Territoriälverfassung. 

i 

§77. Entstehung der Landständö. 
. ME. § 423—429). 

. Schriften über Landstände s. in Pütters Litteratur 

T. 3. § 1056. u. Klübers neuer Litt. S. 269- 

, • Klübers oSenÜ» R. des deutschen Bundes §.281* 

Lünig.collectio nova s. oben S. 6. 

D. G. St r übe: (st. 1775). Observationes juris et 

hlstorlae. Hann. 1769» 4. 
Desselben: Nebenstunden. Hatin. 1742 — 65« 

ü. 3teA. 1778—83. 6. T. im 2ten Th. 
JT. H. Läng. Prüfung des vermeintlichen Alters d- 
. deutschen Landstände. Gott. 1796* 
A. L. Jacobi. Auflösung einiger Zweifel über d. 
Alter und Rejpräsentationsrecht deüts^h^r Land- 
Stände. Hann» 1 798. 
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K* QIL Weber, Speclmen Kstöriae et jurii publici 
de yera ordinum provhicialium tum in Germania 
^ gener^liim tumspeciatim inBayariaedudatu epocha 
: ' recta eönstitnenda. ps.; 1. ^. \ Lipit l?f97« 

' K, J. Hartmann: tJebei' den UVspiriin^ und das 
Verhältniss der 'Landstfinde.'^ Nöniberg 1805. 

Fr. V. Krenner: (st. 18tS-)» • BöieritsoKc Landtags- 
handinngen'in i.J. i 429"^^! 6iB« Manch. 1 803 
— 5. 18. T. .1 . . l 

ign.'Rudhärt.^ ■' Gesck. det Lan^ständeid Baiem. 
Heidrfb. 1-8 1 6; 2. T. 2te ünver^ncfeiN;«^. Münch. 

• 181-9.' ' •■• ■ ' '' *^* • 

K. Gf. Schreber. Ausführl. Nadii^icM von den 
kurfüi'stl. sächs. Land- u. Ausschasstagen. Halle 
1769.- ' ' ■• ' i ' •"• •'^•' '^^/f'.nl .(:v(^ 

.Chr. F. JVeisjse. Zusätze und Beirichtigungen zu 
Schrebers ausführl.. Nachri9ht u. s. w, nebst eini- 
gen wichtigen Landtagsver^andlungen. t P^« 1799« 

, j^. V. Hausmann, .Ku^säphsifi^l^^ lyi^^t^gsordnung, 
nebst Beilagen, Bemerkk. *u/^nh^ng\ l^jpz. 1799- 
' Desselben: Beiträge zur Ke;i^ntni^ss di^r kyrsächs. 
. Landtage. Lpz. 1798— 1600. 3. Ti-r 
Reich e^s Yerzeichniss ;z. Erlä^t. d. Privatfürsten- 
rechts gehörigen tJrkk^ s* oben S.;?.» 
• X C. Majer. Ypn der Autonomie, yc^rneh^ilich d. 
Fürsten u. des unmittelbaren Adelstandes. Tüb« 

•. ■ . 1782._ _ , , :•, ,, ,:,^ 

J. St. Pütter, Beiträge zui^ deutschen.£)taata-- u« 
, ; F.ürstenrecht«. 1779. 2. T. . ,a 

Desselben: Primae Uneae juris pa^T^jd-^rinGipum« 
,. S.A. Gott. 1789U' ,v 



. rf: « I 



§ [78. Verhältniss der Landeshoheit zur kaiserlichen^ewalt« 

/ Landfriede, Fehdan, Austjnäge^ Pxivikj^ia denon 
evocandok . (£..^§^6. 4l8.) t^« •'!'^ ^ i 
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*''' Em chronologisdies Teneichniss der PrivH^a de 

non evoc* der Reicbstäude s. in P/ßffingers Vitria- 
riu« aiüstp- T.3. p. 1 160 — 11 75- d. Schriftea 
• ' über AppellatiÖDsprmlegien s. in JPütters Litte- 
rator T. 3« § 1233. ff. uu Klübers neuer Litte- 
ratur 8. 376. ff. , 

jK". G. Günther. Da« Privilegium de hqu appel- 

;. . laudo d^s kuix a« fiinstl. Hauses Sachsen. Dresd. 

Lps. 1788. 

, Jos, Fr. -X"* Epleti v. ffärtensfein. Geschichte der 

I Laadeshoheit8st#vitigkeit(^ n. Grundsätze , nach 

Welchem diese beurtheilt werden müssen. Ulm 

ir'- - r 1796. : ' .' 

« 

§ 79. Feiungerichte. (E. § 418—422).. 

* " ' ' " • 

Marq. Fr eher. Comment. de secretis ju^icüs olim 
in Westphalia usitatls postea abqlitis cuiacc. J. de 
Francofordia contra Feymeros Tractat et Ch. 

f • ' ' H. Hb* Bär. de Stnkenberg collect, msc. ed. 

•* ^ ^ /. H. D. Göbd. Regensb. 1762. 4. 

•' ^' 'C/'Ph. Kopp. Üeber die Verfassung der heim- 
lichen Gerichte in Westphalen ,Vollendct u. heraus- 

"'-'' gegeben von (s. aihue) U. F. Kopp. Gott. 1794, 

m.ürkk. ^ 

* ' C. Köker:' D?plomatisch - practische Beiträge zu 

• ' dem detitschen Lehnrecht u.zu^derwestphälischen 

Fehmgerichtsverfassung. Dortm. Lpz. 17 9 7 — 9 8. 
.u -'i ri'-glT. ^4. m-Urkk.' ' ^- ' 

Kindlingers inünsteriscne Beiträge, voi'ziigllch im 
•"- ^ " ' -^tfeti Bd*. s. oben S: r. 

Th. Berck. Gesch. d.^^estphäl. Pehmgerichtc. m. 
Urkk. Bremen 1714. 2. T. 
'' !P. JVigänd. Das Fehmgericht Westphalens, a.' fl.^ 

r. ,- . ijnellen dargestellt nnd/^utiboch «.gedruckten 
Urkk. erlSutest. .;B»nn. 1825% 
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Li. Tross. Sammlung^ wichtigar ITildk« fSSr &i Gesch. 
des Fehmgerichts , ein Nachtrag zu, Wi^nds -Ge- 
sch. d. F. G. Hamm 1826. 

Vergl. Wigands Archiv , an mehrem Stellen« 

IV. Schilderang des gesellschaftliqhän Zustandes 
im Allgemeinen. . . . . ' 

§ 80. . Veränderung der städtischen Yerfiissaiig.' 
(E. §431— -434.) 

5. d*. Werke z. Gesch. d. Städte oben S. 50. u* Mit^ 
termaiers Privatrecht. § 1 7« 

Dat hogheste Grotlandsche Waterrecht. Kopenh. 
1505. 4. Amst. 1551. 12. Kopenh/l755. 4. 

Bock der Zeerechten inhoudende dat Gpdtlandsche 
Wat^rrecht« Amsterd. 1679-'4.y am b^ten in: 
Pardessus collection des" loix maritimes antörieu- 
res au ISsiecleT. 1. Paris 1828. 

§81. Universitäten. IhrEinfluss auf den RecHtszustand. 

(E. §440—444). ' ■ 

V. Savigny. Gesch.- d. Rom. Rechts. T. 8. 
X Schwab. Quatupr saecuJorum Syllabus recto- 
rum, qui ab anno 1386 — 1786. m i^ademia 
. äeidelbergensi magistratum g^Sjserui^t« ^ Heidelb. 
1786 — 1790. 2. ptt.-4. 

6. F. Zentner-* QratiQ de memoradbilibus faculta-i 
. ^ . tisjuridicae if^acsnl« Heidelb. in dei| Acti« sacrorom 

saecularium acad. Heidelb. 1787. 4. p. 195. 

, A^ß. Bl&K Gpscl|.;d. Eberhardt-Karls .Universität 
zu Tübingen.. Tüb- 1774. 
Ami^iies Ingolstadiensi^^ academiae^ inchoaront V. 
Rotmarus et J. EngertuSy emend«, iaoxit, con«. 
, ,üsk.J. Np. Mederer* Ingolst« 17a2t.4. T. 4» 
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V. Veniiche dieS Kirche zu refbroiireiu ■ 

§82.' Beschwerden übe^ die fäbstliclie Kircheriregierung. 
Kirchliche Seite des grossen Schisöaa u. der Cpncilien 
•zu Cöstiiitz ü. tkM'i (E. §.464—471). 

r .Ge«ch, d.'Kanzleireffeln. in /. f", le Bret. .]Vfa£^zia 
zum Gebrauch der Staaten- ii..Kirchengesch. vor- 
nehmlich des Staatsrechts katholischer Regenten 
iu Anselkmgf ihser Geüstlichkeit. Dlm* ' f 7 71 4r-^, 
88. 10. T. im 2. u. a.T. 
/. B. Rigantius. Commentarii in regülas, con- 
.-\ \ X . ; stitütiones et ordia^tiones cancellariae lapöstolicae. 

Rom. 1751.\4T;'F. ^; ; .. 

•-•= ' Justin. Peb/onius (J. N: ab Ifönt^^^^ De statu 
•^ ' ' } fecclesi^e 6t legiiltna pötestate fe.om. pöntificis ed. 

• ■■" Ö.aü(itiorBulliottl, (Fft) 1765— 74. f.T. 4. 
• ' ' ^ Deutsch; iA Auszüge. Ff, 1764—70. ; 2. T. 8. 
* J. Neller. De genuinä idea et signis päröchialitatis 
priniitivaö ejusqu'e principio' incorporatione ex 
ohartis Trevirensibus coiifect^. Trev. 1752. 4» 
in Schmidt: Thesaurus juris ecclßs.,T. 6. 

§83. Cpncordate mit deopi Römischen Stuhle. 

• ■(E.-|472'.;473). ;, ■■ •;■/ : 

E.ichfrornsKiTcfiexiHchtsl T; I. iS. 408: ff. 
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T. Bt. V. Iforix: Congordata natioi^is German. inte- 

* ^aj S. növa ied. cohcordati Calixtlni .et principium 

sub Eugenio 'tVl ri^c' fioh As'chälFenbiirgensis sub 

I^icoläö TJ Ff.( 1771 — 7^ä. i.T>. Dazu Des- 

-' •' «^lb<en: Adcoiicordatä-integrä'-docutoentoruni 

• • fascfcnlus t-^4. Ff. Li)z. 1775—77: ' 
:i. i . * C/?. tV. Ki>€h.' Sanctiö' ptcigmatica Ger^ianonun 

ülustrata. Argent 1789.-*4. ' '• ■' 
\ : : E. Münch. ' Völlstähdig'e Sabimlufig ail»' ^terip^^. 
• j neuem Concordatctj ne&st einer Geschichte ihj^es 
i .r .. Efite(ehaiis upd il^r SohiclLs^e» Lpa. 1830 — 
31. .2. T. 



129 



Dritte Abtheilung. 

Neuere Geschichte. 

Von dem Untergange des Lehnsystems bis zur Entstehung 

des deutschen Bundes. (1493 — 1815)* 

/ • . 

ErstePeriode, 

Von Maximilian L bis apf den westphälischen Frieden. 

Die Landeshoheit wird zur wahren Staatsge-^ 

walt Reformation. 

§84. Quellen und Hülfsmittel. 

Sammlüugeu von Urkunden und Staats- u. anderen 

Schriften. 
Fal. E. Löscher: (si. 1749). Vollständige Refor- 

mation8-Actau.pocumente« Lpz.1740. 3*T. 4« 

Dr. Martin Luther: (st. 1546). Sänuntliche 

\ Schriften y sowdhl in deutscher als lateinischer 

Sprache, vollständig u. in bequemer Ordnung auch 

mit histor. Vorrede u. Einleit in 24Theilen| her- 

ausgegebem von /. G. ^o/cA. Halle 1740-42. 4« 
Ulrich Zwingli: (st. 1531). Sämmtliche Schrif- 

teui im Auszuge hesrausg^eb. v. Usteri u. Vögeli. 

Zürchl819. 2.T. 
Philipp Melanchthon : (st. 1560)« 'Opera om- * 

nia, denuo diligenter coUecta et iuordinem redactSi 

edita ab J. Andr. Detzer. Erlangen 1828. 

Vol. 1. 
Utr. ah Hütten: (st. 1523)« Opera omnia, ed. 
' Ed. Manch. Lpz. 1827. 6« T., im6tendie 

Epistolae obscuror. viror. 
^ Articuli, qui dicuntur Schmalcaldici, e palatino cod. 

ms. accurate ed. et annotatt. critt. ill. Ph» Mar- 

heinecke. Bcrl. 1817. 
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F^ Hortleder ;^ (st. 1640)« Handliingett u. Aus- 
schreiben, Seüdbriefe, Berichte u. s. w. der Ur- 
sachen des deutscheii Kri^s Karls Y. wider die 
Schmalkald. Bundesobriste, Ff. 161 7 — 18. 2. T- 
F. 2te A., weniger treu, vbn Zach, Priicheneck. 
Gotha 1645. 2.T. F,, der 3. T. der 2. A. ist nur 
bis S. 252« gedruckt und durfte nicht volleudet 
werden. 

Chr. Lehmann: (st. 1638). De pace reh'giose acta 
publica et originalia, d« i. Reichshandlungen, 

* Schriften u. Protocolle über d. Reichsconstitutioa 
des Religionsfriedens. Ff. 1631 & 4. 3te verm; A. 
von G. Gentsch. 1707. F. Dazu G.Gentsch: 
Lehmannus suppletus et continiiatus (v. 1643 — 
1648). Ff* 1709. F. 

Mich. Kp. Londorp* Der Rom. K. Majestät und 
des H. R. R. geisth'cber u. weltL Stände acta pu- 
blica u. schriftl. Handlungen u. s. w. , darinn für- 
nehmlich die. Ursachen des böhmischen u. daraus 
erfolgten deutschen Kriegs u. was sonst deswegen 
' in u. ausserhalb Deutschlands von a. 16^08. yorge- 
gangenu. s.w. zu befinden. Ff. 1621 — 25* 12.T. 
4. 2. A. 1629. 2. T. F. Ste A. und Fortsetz. 
Ff. u. Lpz. 1668—1721. 18. T. F. (reicht von 
1 608 — 1691.) Der Index zu den ersten 1 2.T. 
(bis 1699). Ff. 1740. F. 

Martin Moffer. Londorpius continuatus etsup- 
pletus(v. 1646 — 1641). Ff. 1665 — 67. 4.T. 
, F. 2te A. Tüb. 1740—41. 4. T. F. 

Albrechts von Wallensteins ungedruckte Briefe und 
Schreiben a. d. Jahren 1627 — 1634«, herausge- 
geben v. F. Förster. Berl. 1828—29. 3.T. 8. 

Ungedruckte Briefe Albrechts v. Wallenstein und 
Gustav' Adolfs, herausgegeben von E. H. Zober* 
Strals. 1830. 



K.W.GärtMr: («L 1760). WcstptfilMche Frie- 
dens -Cantzlei (v. 1641 — 31 Mai 1646). Lpz^ 
1731—1738. 9.T- 

/. Gf. a Meiern: (st. 1743)# Acta paci» West- 
phalicae publica. Hanaov. u. GötL 4734 — 40* 
6.T. F. 

Desselben: Acta pacis ex^utipnis publica, oder 
nümbei^sclie Friedensexecutions • ilaudluugen. 
Bann. Lp«. 1736 — 37. 2. T\ F. Daau /, L. 
Walther : Universalregister, sowohl über d. Frie- 
dens*- als Executtonsbandlungen. Gott 1740. F. 

J.Limnaeus: (st 1663). Cfipitulationes impe- , 
ratoriun et regum Rom. German« 4te A. Argent. 
1691. 4. 

Chrplu Ziegler. Wahlcapitulatiotien , welche mit 
den R« Kaisem. u. Königen — :-> von Karl V. — bis 
auf Joseph I. — aufgerichtet. Ff. 171 1< 4. 

Rudolphi IL epislolae ineditae. Yienn. 1771. 4.^ 

Geschixhtschreiber. Quellen. 

(Melchior Pfintzing: st 1535). Die geverlich- 
leiten und eins teils der geschichten des loblichen 
streytparen und hochberümbtem Helds u. Ritters 
Herr Tewrdannckhs. Zuerst Nümb. 1617. F. 
Dann öfter. 

ö.Spalatinus: (st 1645). Qironicon, sive annales 
. a» mense Augusto a. 16l8.^usque ad finem fere 
anni 1526. in Mencken scr. r. G. T. 2. p. 590. 

Desselben: Leben Friedrichs d. Weisen , Chur^ 
fürstens ^u Sachsen, in {Gtfr. Imm. Grundig 
und /. F. Klotzsch)j Sammlung vermischter 
Nachrichten zur Sachs. Gesch« Chemnitz 1767 . 
— 1777. 12. T. im.6ten. 

Pt. Onodfllius, Rusticornm ^multuum in Germa- 
nia anno 1525. e^H^torum }i|sU>ria> in Schar d 
rediviyus. T. 3 p. 131. 

9* 
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Petri Criniti belli niisticam in Germania a. 1525* 
etcitati historia, in Freher. scr, r. 6. T- 3. p. 233. 

JH. Pet. Haren Eigentliche wahrhaftige Beschreib: 
des Bauernkriegs, in /. H. Göbels Beiträgen zur 
Staatsgesch. v. Europa unter Karl V, , m. Yor^ 
rede von Ch^ H. Frh. v. Senkenberg. Lemgo 
1767. 4* 

Des Ritters Götz v. Berlichingen : (st. 1562) mit 
der eisernen Hand eigene Lebensbeschreibung. 
Nümb. 17S1U. 35. u. ▼. Ost. Bü^hing u. K 
H. V. d. Hagen. BresL 1813. 

/• Fr. Oechsle. Beitrage zur Gresch. des Bauern- 
kriegs in den schvrab. und fränk. Grinzlanden. 
Heilbr. 1830. 

Adam Meisner. Historie Herrn Geoi^s u. Herrn 
Caspars V. Frandsberg: (st. 1536). Ff. 1568« 
u. 1672. F. 

Dav. Chytraeus : (st. 1619). Chronicon Saxoniae 
et vicini orbis ab a. 1500-^1599. 4.T. Rost. 
Lubec. Gryphiswald. 1590. ed. 2* Lips. 1594« 
ed. 3.9 m. Fortset«. — * 1611- Lips. 1611. F. 

/« Sleidanus: (st. 1 556 ). De statu religionis et 
reipnblicaeCaroIo V. Caesare commentarii, zueist 
Ai^ent. 1555* F., dann oft, zuletzt ed. nova^ 
delineata a J. G. Böhmio , adornata et annotatt. 
illnstrata a. Ch. C. am Ende. Ff. 1785 — 86. 

a.T. 

Mich. Cp. Londorp. Continuatio SIeidani ab a« 
1555. nsque ad a. 1609. Ff. 1619. 3<T. 

Jac. Perizonius : (Voorbroek, st. 1715). Rerum 
per Enropam maxime gestarum ab ineunte saeculo 
XVL nsque ad mortem Caroli Y. (1558) conx*- 
mentarii histörici. Lugd. Bat. 1710. 

X Gen. Sepulveda: (st. 1574). De rebus gestis 
Caroli ¥• Colon, 1667^ 4* 
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Pfu Melanchthon, VitaLutheri« Witenb. 1546> 
^ mit der Vita Phil. Melanchtliomsy ab /. Camer ario 

conscripta, herausgegeben v« /• C. JV* Augustu 

Brösl. 1819. 
{Sebastian Schertlin v. Burtenbach), Schmal- 

kaldische Kriege, beschrieben von einem Kriegs- . 
.manne« Mencken scr. r« G. T. 3* p. 867« 
Sinu Schar d: (st. 1678). Epitomc rerumgestar 

«• confirmatione Ferdinandi L imp.ab anno 1655 

'— 1564« in dessen scr. rer« Germ. T* 2- 
Desselben; Epitome remm gestar. sub Maximi- 

lianoll. aba. 1664* ada« 1672. Das. T.4. 
Johann Adolfiy gensamtNeocorus: (st,nml680). 

Chronik d. Landes Dithmarschen, aus d. Urschrift 

herausg. v. F. C. Dahlmann. Kiel 1827. 2.T. 
Fz* Chr, Khevenhüller: (st« 1650). Annales 

Ferdinande! (V. Ji i 5 7 8 - 1 6 3 7), erste unvollst. A. 

Wien 1646. 9. T. F. 2teA, Lpi, 1716— :26. 

12. T. F« 1 

Vittorio Siri; (st. 1685). Memorie recondite. 

(1601 — 1640). Boncö, Paris, Lione, 1677 

-~ 79. 8. T, 4. Fran«. von Bu Requier. Par, 

1766* ff. 50. T. 12. 
Theatrum Europaeum, oder fieschreibuilg aller 

denkwürdigen Geschichten , so sich fümehmlich 

in Europa v» J. 1617« (bis 1718). zugetragen 

haben, durch Phil. Abelin ^ N. OraeuSj 

/, P, A. u. J. Pt: Lotichn J. G, Schieder , Mt. 

Meyer y fFfg. Jac, Qeiger u. A. Ff. 1635 — 

1738. 21. T. F. 
Galeazzo Gualdo PrioratQ : (st. 1678)- Historia 

di Ferdinando terzo Imperatore T. !• (enth. nur 
' d. Gesch. Ferd. II). , 

^Bog. PhiU V. Chemnitz: (st, 1678)« S^öniglioh 

schwed, in Deutschland geführter Krieg (b. 1636.) 

Alteif- Stettin n. Stockhohn. 1648-^53. 2.T« F« 
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Sam*v.Pufendorf: (st. 1694)« Commenlariomm 
de rebus Suecicts ab expeditione GustaTi Adolfi in 
Germamam ad abdicattonem usque Cbristinae libri 
26. (1630-1654). Ultraj. 1686* u^ Ff. 1705. 
2.T. F. 

{Leonard. Pappus). Compendium beUi Germanici 
seit 1643. oft, auch wie zuletzt unter d. Titel: 
Epitome rer* Gertnanicarum ab anno 1617« ad a« 
1643. gestarum, ed. 7. G. Böhme. Lips. 1760« 

HüIfsmitteL 

Gaetan de Raxis de Flassan. Histoire generale 
et raisonnee de la diplomatie Fiiin9aise.* Paris 
1809. 6.T. 2teA. 1811« 7. T. (tou 1492 — 
1792.) 

Dt. Hm. Hegewisch. Gesch. der Regier. Kaiser 
MaximiKans I. Hamb. 1782.| mit neuem Titel, 
Lpz, 181JB. 

Lp. Ranke. Gesch. der romanischen n. germani* 
sehen Völker, v. 1494—1535. l.T. (bis 1514). 
' Lpz. ü. Berl. 1824. 

Desselben: Fürsten und Völker von Süd-Europa 
im 16. u. 17. Jahrh. T. 1. Hamb. 1827. 

Prud. Sand oval: (st 1621). Historiadela vida 
y hechos del Emperador Garlos Y. Valladolid 
1604. 2. T. F. Pamplona 1618. Madr. 1675. 
Amberes 1681. 2. T. F. 

fP^. Robertson: (st 1793). Geschichte der R^e- 
ran^ Kaiser Karls V. a. d. EngL übersetzt u. mit 
Anmerkk. (der \*T. ist vöUJg; umgearbeitet; von 
JuL Aug. Remer. Brscliw. 1792 — 96.' 3. T. 

Ft. Ld.v. Seckendorf: (s^. 1692). Commen- 
tarius historicus et apologeticus de Lutheranismo, 
sivede reformationereligionis, ductuMartLutheri 
reeepta et stabilita. >Lps. 1694. F. Deutischy von 

• Elias Fricke. Lpz, 1714. 4. 
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Ld. Maimbourg: (st 1686)« Histoire du Latbe- 
ranisme. Pam 1686. 4. u« 1687. 2- T. 12. 

Gli. Jac, Planck.' GesclK der Entstebung, Ver- 
änderung u. Bildung unjsers protestantischen Lehr- 
begrifTs, Vom Anfange derRe£brmationbis2ur£in7 
fiahrung .dei' ConoordienformeL Lpz. 1791 -— 
1800. 6. T. 

Desselben: Gescbicbte der pvotestantlscben 
Theologie von der. Conoordi.enformel(1577) bis 
in d. Mitte d. 18* Jahrb. Gott. 1831. 

« 

PK- Marheinecke. Gescb* der deutschen Reforma- 
tion. Berl. 1816—17. 2,T. 2teA. 1831. 3.T« 

JT, Joachf Müller. Historie ron der evangeliscben 
Stände Protestation und Appellation wider den 
Reichsabschied zu Speier (1529)* J^ua 1705-' 4« 

C j4, Salig. Gesch. der AugsburgischenCoufession« 
Halle 1730. 3. T. 4. 

G, G. Weber. Kritische Geschi<;hte d. Augsb.Ckm« 
fesslon, Ff.' 1783—84. 2. T. 

G, Coelestinus: Historia comitiorum ä. 1530. ' 
Augustae celebratorum. Ff. a. Viadr. 1 fi 7 7. 4. T. F. 

F, W, :4nton^ Geschichte der Concordieuformel« 
Lpz. 1 779. 2. T. - 

Bf Raupach. Eyangeliscbes Oesterreiob, d. i. histo- 
rische Nachrichten y. d. vornehmsten Schicksalen 
der eyangelischen Kirche im Erzherzogth. Oester- 
rrnch* Hamb. 1732 — 41. 5- T. 4. 

G, E. Waldan: («t. 1817). Geschichte d. Pro- 
testanten in Oesterreich, Steiermark ^ K^rnthen 
UV Krain, v. 1520^ bis auf die iieueste Zeit, Aus«* 
bachl784. 2. T, 

B^ Ghf, Struv. Ausführlicher Bericht von der 
pfalzischen Kirchenhistorie« Ff. 1721. 4. 

p^iL Ant. Winter: (st. 1814). Gesphichte der 
Schicksale der evangeUs^bcn {ichre jri imd durc)^ 
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Baiem bewirkt in d« ersten Wä£tt des 16« Jahrli» 
Manch* 1809 — 10* 2« T. 

C F. Schnurr er. Erläuterungen der würtembergi- 
scfaenKircben*u.B.eformation^8cIu Tüb. 1798« 

jp*. Cp* Schlosser, {^eben des Theodor de Beza: 
(st. 1 605)« n. d^sPetrusMartyrVennili (st 1562)« 
Heidelb. 1819. 

Hm Simon v. Alpen. Gesch. u* Litt, des Heidel- 
berger Katechismus. Ff. 1810. 

BeU Phil. Wolf, Allgem. Gesch. d. Jesniten toq 
d. Ursprünge ihres Ordens bis auf die gegenwiurv 
tigeZeit 2teA. Lpz. 1803* 4. T. 

K. H. V. Lang. Geschichte der Jesuiten inBaiem, 
Nümb. 1819. 

Paolo Sarpi: (st. 1625)« Istoria del concilio Tri- 
dentino di Pietro Soave Polano. . London 1 6 1 9. F» 
dann'mit den Anmerkk. yoa le Cour rayer y das« 
16S6» 2.T. F. J)evLt8c)ir. Eberh. RdmbacK 
Halle 1761 — 66. 6.T. v 

Sforza Pallavicini: (st. 1667). Istoria del con- 
cilio di Trento. Rom. 1666 — 67. 2.T. F. Voll- 
ständigste A. Rom. 1664. S.T. 4. dann öfter. 

Andr. Seb: Stumpf : (st 1820). Baiems politi- 
tische Geschichte. 1. Th. in .2 Abth. München 
1816—17. 

H. Delius. Die Hildesheimisehe Stiftsfehde d. Jahry 

1619. Lpz. 1806. 

H. Schreiber. Der Bundschuh zu Lehen im Breis- 
gau und der arme Konrad zu Bühl, zwei Vorboten 
des deutsch. Bauernkriegs. Freib. im Breisg. 1824« 

6. Sartorius. Versuch einer Gesch. des Bauern- 
kriegs. BerL 1796. 

E. Manch. Franz von Sickingens Thaten , PJanei 
Freunde u. Ausgang. Stuttg. 1827 — 28. 2.T. 

Chr. V. RommeL Philipp der Grossmüthige, Land- 
graf von Hessen. Giessen 183Q. S.T. Der Ste 
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entbtVäilui ii*8SmmtHchiiiaclien8ieden5teii*-* 

8ten Bd. von TCs Gesch. v* Hessen ans. s. ob. S. 47« 
J. Pßsten Hersog Christoph yon Würtemberg 

Stuttg. 1816. 
Herrn, v. Kerssenbrock. Cksch. der Wiedertäufer 

»Münster. Ff. 1771. 
A. L. Schlözer: (st. 1 809). Gesch. d. Schneider^ 

königs Jan Ton Leidfsn. Gott. 1784. 12. ^ 
Nieserts mänsterischeUrkk. Samml. T. 1« s.ob.S* 8« 

ji. H. L. Heeren. Entwickelang der polit* Folgen 
d. Reformation fnr Europa, Gott 1802« n« in 
dessen vermischt. Schriften. T. 1. 

PeU Ph. Wolf. Gesch. d. Kurfürsten Maximilian L 
u. seiner Zeit. München 1807—9. S.T. (der 4« 
das. \S\i.youJ.F.Breyer: (st 1826); unter 
d. Titel: Gesch. d. dreissigjährigen Kriegs, leider 
nur bis 1620). 

j. F. Breyer: (st. 1826). Beitrages. Geschichte d« 
dreissigjährigen Kriegs. Münch. 1812« 

Lor. V. Westenrieder. Gesch. d. dreissigjährigen 
Kriegs, in desselb. Werken. Kempten 1881* T. 2* 

Andr. Sh. Stumpf. Diplomatische Geschichte der 
deutsch. Liga. Erfurt 1800. 

B^rnh. Rose. Herzog Bernhard von Sachsen Wei- 
mar. Weim. 1828— 29. 2-T.-m.Urkk. 

Hyac* Bougeant: (st. 1743)* Histoire des guerxes 
et negociationsy qui preced&rent le trait^ de West- 
phalie. Paris 1728. 4. n. desselben: Histoire 
du traite d^e Westphalie. Paris 1744. 2.T. 4. 
Deutsch y. Rambach. Halle 1758. 4. T. 

/• SU Pütt fr. Geist des Westphalischen Friedens« 
Gott 1795. 

K.Renat. v. Sehkenberg: (st 1800). Gesch. d. 
osnafarücker- u. münsterischen oder so gen. west- 
phalischen Friedens« Ff. 1805« (ist anch als letz- 



IM 

tßv Theil 8. Fortsetzung vcm H&berlins Reichs« 
geschichte anziuehn). 
if. L. V. JVoltmann: (st, 1817). Gesch. .<!• west- 
phäl. Friedens. Lpz. 1808. 2.T. 

« 

. .Reihe der erwählten Römischen Kaiser. 

XXXIV. Maximüüml. 1493 — 1519. 

• XXXV. Kdrl V. 1619—1658. 

XXXVL Ferdinand L 1668'— 1664. 

XXXVIL Maximilian IL 1664 — 1576. 

XXXVin. Rudolf IL 1676—1612. 

XXXIX Mathias 1612 — 1619. 

XL. Ferdinand IL 1619 — 1637^ 

XIX Ferdinand in. 1637—1667. 

t 

\ 

§ 85. L Politische Verhältnisse Deutschlands im 

Anfange dieser Periode; 
(E. § 407, 410, 412—417). 

II. Neue Organisation der Reichsverfassung 
und Regierung. 

§86. Ewiger Landfriede 1495. ^ 

Reichskammergericht 1495. 

(E. § 408—410. 441. 442. 475). . > 

Die Schriften über den Landfrieden s. in Pütters 

Litteratur T, 3. §1406*, über d. Kammergericht 

§ 1168. fi. u. in JOüZ^^r^ nea^r Litt. 8^831* ff* 
/. N. Frh. V. Harpprecht: (st 1733). Staats- 

-archiv des kaiserl. u. H. R. R. Kammergerichts. ! 

Uhn. Ff. 1767— 69. 6. T. *• ^ l 

Desselben: Geschichte des kaisernch u. Reichs- 

Kammergerichtsv. J. 1545- 1558« (als Fortsetz« 

des obigen Werks). Ulm 1785. 4. 
G. Mdch. Vi Ludolf: (st. 1740). Corpus juris 

cameralis» Wetzkr 1717« 2^T« F« «ad zweite 

Samml. mit demselb. Tit. Ff. 1784« 2- T. F. 
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§ 87^ VbSnss dieser Eiimcbtüng auf d. bfirgeriiche Recht 
(E. § 440—444. 669— 66t)* 

Conr. Sinceri. {J. G« Knlpis). Dias, de Germani« 
car. kgum vetenim ac Romani jdm inrepublica 
iiostraoi^ine etauctoritatepraesenti« Lps. 1782« 
12», und am besten als Anhang zu den: Notisad 
singulos instilntionutai et pandectamm titnloi - in 
usum aaditorii Thomasianu, Halae f 713. 4« 

H» Ctu V. Senkenberg. . Methodos jnrisprnden* 
tiae. Ff. 1766* 4« iippend.5« dereceptione juris 
Romani. 

ChrisL GtL Riccius: (sU^ 1784). Sptcflc^nm 

^ historico-diplomaticamy quo juris Justinianeiin 

aulls Germanor. prineipum adoptati usus pragma- 

ticus inde a saec. 1 3. et 1 4« ex ipsis fontibas eroi» 

tur. 1738. 4. 

Schriften d. durch d. Kammei^ericht im 16. n. 17« 
Jahrh. veranlasst wurden s. in Pütters Litt T« !• 
§ 48. u. 63- u. Schriften der Practiker des i6ten 
und 17ten Jahrh. in Mt. Lip^n: . (st 1692): 
Bibliotheca realis juridica* Ff. 1672. F.) dann 
vermehrt von F. Glu Struve n. Glo. A. Jeni^ 
chen. Lfz.i757. 2. T. F. Dazu Supplem. von 
j4. f. Sphott.j das. 1757. An. iC. v. Senken^ 
bergy 1789. u. X. Gf. Madihn. 1817 — 20. 
'zusammen 5.T. F. unter d. Worten: Consilia, 
Decisiones, consultationes , Respönsa. 

Joach. Mynsinger: (st 1568). Singularium ob- 
servationum judicii imperialis camerae centuriae IV* 
Basil 1563.9 dann öfter , zuletzt mit der 5ten u« 
6ten Centurie vermehrt. Das. 1 59.9» 

jindr.Gaü: (st. 1558). Practicarum observatio- 
nnm, tam ad processum judiciarium praesertim 
imp. cam. quam causarum decisionespertihentium 
librill. 1578. 2te A. Colon. 1686* S.T« 
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Phi Mth. Weimer : (st. 1602). Praclicainiiii ob- 
servationum jnria selectamia liber sjoigiilaris. Ff. 
1605* 4. 5ieA. 1701. F. 

Andr.- Knicken: (sti 1621)* De jure territöriu 
Ft 1600.9 da]mhirii%, zoletit 1688^ 

Regner Sixtinus. Deregalibus. MüUhaus. 1602. 
u. Marburg 1617. 4« Dann öfter, znleizt Nümb» 
1717. 4. 

Toh. Paurmeister: (st.l$08)* De jiirisdictione 

imperii Romani libii H: Hann. 16P8« Steik. c. 

praefat J. EicheL Helmut« 1670* 4. 
Math. StephctnL Tractatus de jurlsdictione. Rost. 

Gryphisw. 1608 — 9. 3.T. 3teA. Ff. 1623- 4. 
Adr. Gylman. Sjmphorema supplicatlonum pro 

proeessibus m supremo cam. iznp. auditorio itn- 

petrandis. Ff. 1601 — S. 5. T. F. 2teA., verm. 

mit d. 6. T. von P. Mth. Wehner. Ff. 1630 

— 33. 6.T. F. 
Kp. Klock: (st. 1655). Consilia. F£. 1649 — 76. 

4. T. 2te A. Nümb. 1676. 4.T, F. 

Hm. Vidtejus: (st. 1634). Consilioram, sivere^ 
sponsomm doctorum et professorum facultatis 
joridicae in acad. Marburgensi Vol. 1*^—4. Marb« 
1606—31. 4.T. F. 

Von den Formelbüchern s. E'. Spangenherg: Lehre 
Tom Urkundenbeweise» Heidelb. 1827. 2.T. im 
l.T. S.129. ff. ond PAi7Zi/7S deutsch. Privatr. 
T. 1. S. 70. 

Rhetorica und Formular« o. 0. u. h um 1470, dann 
1488. F. 

Formular!, darin begriffen sind allerhand Brieff. 
Augsb. 1483. F. 

Formulare u« Tütsch Rediorica. Strassb. 1483« F. 
. Hb G0ssler. Neu practicirte Rhetoric und Brieff 
formulari« Strassb. 1493* F.u« 1602. 4. 
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: .i Rr. Riederer. ' Spi^l cfer mrea Rhetoric uss 

Ma;rco Tullio Cicerone vu andern getatscht. Freibg. 

imBreisg. ' 1493. F. Dann 1517. u. 1^38. 
Alex Hugen. Rhetorieau«Fonnnlare. .Tüb.1640« 

u. 1663, F. 
{U. Tangier.) Layen - Spiegel .Ton rechtmSssigen 

Ordnungen in bürgerl. und peinl« Regimenten. 

Augsb. 1509« F« Dann oft, zuletzt 1560*9 seit 

l5iS.yon Seb. BrandL 
Seh. Brandt. Der richterlich Clagspiegel« Strassb« 

1616. F. u. öfter, 
Justin Gobier. Der Rechten Spiegel n., s. w. Ff« 

1552*9 dann öfter. 
TJebersicht der Landesgesetze in den grösseren deo^« 

sehen Staaten und einigen Idei^eren s, in Eich-- 

Horns Privatr« § 1 6. 
Aufzeichnung der Gewohhheitsrechte s. in Krauts 

Privatr. § 18. 
§ 88. Die Territorialregierung. (Ursprung des Reichs« 

hofraths.) (E. § 430.) 
Die Schriften über d. Reichshofrath s. in Pütter B 

Litt. T. 3. § 1207. S. u. Klübers neuer Litt, 

S.359. ff. 
X Ch. Herchenhahn: (st. 1795)« Gesch. d.Ent- 

stehüngy Bildung u. gegenwärtigenVerfassung des 

laiserl. Reichshofraths. T. 1 — 8. Mannh. 1791 

-r-93.'T. 4. erschien nicht. Dazugehört: {Rn. 

K. Frh. V. Senkenberg). Sammlung delr den 

kaiserl. Reichshofrath betreffenden Ordnungen u« 

Verordnungen« Giessen. 1800. 
Jul:F. Malblanc. Anleit. zur Kenntüiss d. deutsch. 

Reichs- u. Provinzialsferichts- u. Canzleiverfas«« 

sung U.Praxis. Nümb. 1791 — 96. 4. T. betrifft 

gröstentheils npr die Reichsgerichte. . i 
Chr.Glo WäbsL Historisclie Nachrieht von des 

Churfürstenthums Sachsen und der dazu gehöri* 
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gen Länder felsiger Verfaflsm^ der holien n. nie- 

dem Jnstis* Lpx« 1782« F« 
/. G^ Fessmaier. Diplomat. Geschichte Iron dem 

alten Vitsthnman^ Lengenfeldt. m. Urkk. Hün« 

chen. 1800. 
Mich. H. Schuberth: (^t. 1807). Historischer 

Yersnch üher d. geistl. und weltL GericbtSTerfas- 

smig des Hochstifts Bamberg. Erlangen. 1790. 

Desselben: Nachtrag dazu. Bamb. Wzb. 1792- 

§ 89. Versuch diese Einrichtung durch die Errichtung ei* 
nes Reichsregiments zu vervoUkommen. Kreis* 
einrichtung. , 

(E. § 409. 477. 478. 483. 529. 632. 683. 

636. 637. 638.) 
Die Schriften über d. Reichsregiment s. in Pütters 

Litteratur T.S. § 1026* ff. u. in Klübers neuer 

Litt. & 249. 
J. Fr. Joachim : (st. 1 767). Von dem ehemaligen 

Reichsregimente, in &• vermischt Schriften. Halle 

1764 — 64. 4.T. im 2tenT. 
Schriften über d. Kreis -Einrichtung und Verfassung 

s. in Pütters Litteratur. T. 3. § 972* ff* u. in 

Klübers neuer Litt S. 204* ff. 
F. K.V.Moser. SammltmgderKjreisabschiedey Tom 

Anfange derKreisYerfassungbis 1600. Ebersdorf 

u.Hamb. 1747—48. 3.T. 4. 
j Desselben: Kreisabschiede des frank. Kreises 

V. J. 1600—1748. Nümb. 1762. 2. T. 4. 
Desselben: £>eisabschiede des ober- sächs. E[rei« 

ses. Hanau 1752 — 4. 
§90. KarlV* Erste Wah^capitulation. 

(E. § 476— 478). 
Die Schriften über d. WdJcapttulation^ s. in Püt- 
ters Litt T« 3. § 877. n.MUibers neuer Litt. 
& 186« Limniaeusu.ZdegUra.ob.S,iSl. 
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^ III. KirchettrefontiMioit V. 1517 — 1556. 

§91. Gesell. cLReformatlonhiszumWonnserEdict. 1521> 

(E. § 479—482).. 

§ 92. Fortschrittb der ReformatioA ohne landesherrliclie 
Mitwirkung. 1621 — 16^26. (E. §483—485). 

§ 93. Die Landesherren nehmen Parthei fiir u. wider die 
Reformation 1525 — 1530. 
Torgauer Bund. 1526. Protestanten 1526. 

• (E. § 486—488.) 

§ 94. Von der Augsburgischen Confession bis zum offenen 
Kriege des Kaisers gegen die Protestanten. 1530—-* 
1546. ^ 

Schmalkaldischer Bund, 1530. (E. § 488—496). 

§ 95« Krieg des Kaisers gegen die schmatkaldischen Bun- 
desgenossen. Reichstag zu Augsburg. 1547. und 
1548. Interim. Concil zu Trient. (E. § 4 9 7. 4 Ö 8). 

§ 96. Krieg des Kurfürsten Moritz von Sachsen gegen 
Karl V. Passauer Vertrag. 1552. Religionsfriede 
1555. (E. § 499. 500). . 

§97. ' Unmittelbare .Folgen der durchgefi^ten ]3.eforma- 
tion in den protestantischen Ländern. (£• §502-^-4«^ 
652 — 658. 

§98. Aeussere Gesijiichte des deutschen Reichs unter 
Karl V. (E. §601). 

§99. IV. Bildung der Partheien , deren Kampf den 

30jährigen Krieg herbeifüliite. v. 1668— 
1618. 

Jesuiten. Trennung 4er Niederlande von Deutsch- 
land. (E. §606—618). 

§100. V. Dreissigjahnger Krieg. 1618—1648. 
(E. §614—520). 
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§ 101. VI* Friede 2u MflMter u. Osnabrück. 1 648 

Friedens -Exectttionsrecesa. 1660. (E. §621-527) 

Schriften über d« westphal. Frieden s, in Pütters 
Litterator § 865« ff* u« in Klübers neuer Littera- 
tar.S.128. 

Theod. Reinkingh: (st. 1664). De regimine se 
cnlari et ecdesias^co« zuerst 1616« 6teverb«A. 
1659. 4« 

Jac. Lampadius: (st 1649)« De constitutione 
reipubliqae Rom« Germanicae. Lugd. Bat, 1634«; 
zuerst V. Conring. Opp.ed. GöbeL T.IL Dann 
öfter m. d. Titel: De republica Rom. Germ, 

' Hippolithus a Lapide, ( Bogisl. PbiL v. Chem- 
nitz). Diss^rtatio de ratione status in imperio 
nostro Romano. Gexmanico. s. 1. 1640. 4« und 
' Freistadt 1647. 12. 

§ 102. VII. Recbtsgesehichte. 

A. Reicbsstaatsrecht. (E. § 528 — '639). 

Schriften über d. R. Kammei^erichtsvisitationen s.in 
PüttersLitU T.3. § 1202* und in Klübers neuer 
Litt S. 354. 

Dt H. L. Frh. v. Ompteda: (st. 1803). Gesch. 
der vormaligen oidinairen Kammergerichts -Visi- 
tationen. Regenisb. 1792. 4. 

Otlu H. V* Berg. Darstellung id. Visitation d. kais. 
Reichskannnergerichtsi^ch Gesetzen u. Herkom- 
men. (;öttl794. 

J. St. J^ütter» Neuester Reichsschlttssj(y. 1776). 
über einige Verbesserungen des kais. u. R. Eam- 
mei^icarichts. Gott. 1776. 4. 

F.'W. Tafinger: (st. 1777). Institutiones juris- 
prudentiae cameralis. Tub. 1764* 2teA. 1775 
— 76. 4. Abth. 
. Schriften V. der AdEisicht über das Bücherwesen s. in 

PüttersL\iX0^\m.VL*KlüberstimsslÄii.%Mi* 
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Sdiriften Über d. Hauptveranderangeil 4es Münzwe- 
atens in Deutschl. sAnPütters Litt. S 1329« ffl u. 
Klübers neuer Litt. S. 433. ff. u. desselben: 
öffentliches Recht des deutsch. Bundes § 416. ff* 

H. Gtlu Franke. Von den ehemah'gen Berath^ 
schlagungeh u. Bemühungen, das MüdzWesen im 
H. R. R. wohl enizutichten, in s. Vorrede zu Gö- 
2?^2^ Abhandlungen aus dem Staatsrechte. Helmst4 
1737. 

Schriften über das Postweseti s» in Pütters Litt. 
§ 1385. ff- u. Klübers neuei^Litt S. 440. und 
desselben: Öffentl. Aeeht d. deutschen Bundes« 
§433. ff. 

C» G. Irischer. AUgem. geschichtl. Zeittafel d. Post- 
wesens, n^bst einer allgem. Litteratur desselben. 
'Tüb* 1820. 4. 

•7*. St. Pütter. Erläuterungen «.Beispiele d. deutsch« 
Staats^ u. Fürstenrechts. Heft 1 • v. Reichspost- 
Wesen. Gott* 1780* 

/. L. Klüber. Das Postwesen in Deutschl. wie es 
war, ist u. seyn könnte. Erl. 1811. 

fV. A. Matthias^ Darstellung des Postwesens in 
d.königl.prenss. Staaten* Berl. 1817-— 20. 3*T. 

Die Schriften über Reichsdeputationen s. in Pütters 
Litt- T. 3. § 1026. ü. Klübers neuer Litt. S.249. 

Geschichte der ordentlichen Reichsdeputationen s. in 
J. lac. Mosers teutscheih Staatsrechte. T. 60* 
S. 543* u« in desselben: von teutschen Reichs^ 
tagen. 1774* ?.T. 4* im 2ten T.' S* 565. 

/. St. Pütter ^ Versuch einer richtigen Bestimmung 
d. kaiserl» Ratificatiotisrechts, bei Schlüssen reichs- 
ständischer Versammelungen. Gott. 1 769* 4* und 
mit hinzugefügten widerlegenden Beobachtungen 
\onFr.Ferd. Schrötter. Wien 1769. 4. 

/. Mader* Reichsrittcrschaftllches Magazin« Er- 
lang. 1781— 90. 13. T. 

la 
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/. 6. Kemer:.(tt 1804)« AUgem« positives Staats- 
recht der munittelb« freien R. Ritterschaft. Lemgo 
1786—90. 3.T. 

§ 103. B. Territorialstaätsrecht. (E § 540— 55t)* 

Schriften über d« Staatsrecht einzelner Territorien s. 

in Pütters Litt T. 2. § 679. T. 3. § 936. ff. 

u. 1 042. in Klübers neuer Litf. S. 68. ff. 169 ff. 

114 268* ff. u. in desselben öffentl« Recht des 

deutsch. Bundes. § 24« c» 
JNic, Betsius. De statutis, pactis et consuetudini- 

j^us familianun illustrium et nobilium , illis prae- 

sertim, quae jus primogeniturae concernunt tracta— 

ttts. 1611* 4. 2te A. c. praef. notis et indice, 
, curtk J. SchilterL Argent« 1699. 4* i 
X /. Mosen Familien -Staatsrecht der deutschen 

Reichstande. 1776. 2.T. 4- 

« • 

Joach. Schepelitz» Consaetudines electoratus et 
marchiae Brandenburgicae. Lpz. 1616» F«, dann 
Berl. 1744./. ' 

Schriften^ über d. SucCessioi^recfat reichusstandischer 
Häuser s. in Pütters Litt. § 1520. ff: u. Klü-^ 
2?ers neuer Litt S* 609* ff* 

G. Melch. Ludglf: (st. 1740)* 'De introductione 
juris primogeniturae* 1703. 3te A«« 1733. 

K^ Chr. Hof acker. Dissert« deorigiue et fatis suc*« 
cessionis ex jure ptim(^niturae in familils illus- 
tribus. Gott. 1771. 2teA. Erfurt 1784- 4. u. in 
desselben: Opusqul. jurid. T. 1. Stüttg. 1804. 

LiUdolf Hugo. Diss* de statu regionum Germaniae 
et regimine principum. Heimst. 166 1 ^ dann ver- 
mehrt mehrmals I auch Lpz« 1736. 4« u.mitd. 
Titel: jurisprudentia particularis Germanica, cura 
Fr. Aug. HaCkejnann. Heimst. 1708. 

Schriften über Bauergüter s. in Pütters Litt. T. 3. 
§ 1048. u. Klübers neuer Litt. S. 265. 
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Marl. Mager. De «dvocati^ aFmata, si^e diente^ 

lari patronorum jure et potestate cliqntumque 

officio, Yulgo Schatz -« u. Scbirmgerechtig^keit dicto, 

in et extra R. G. impeiium moribus priscis et ho- 

diernis yecepto. Ff. 1625. F. 
/, F. Benecke. Grunflsät^e d* Meyevtechts In dea 

Brautischw.*-Lütieb» Kurlanden. T« 1. Zelle 1795« 
/. II. C ramer: (st. 1772), UnTorgreifl. Gedanken 

von der im Chorfürste&thiini He«s^4 und Solmsi-« 

sehen löblichen Landsiedelei. Nür^b. 1740* 4« 
Nie. Myler v. Ehrenbach: (st. 1677), Archolo- 

gia ordinum Imperi^lium s, de prihcipuqi et alior. 

«tatilum imperü R. G, fu*i8ca origine Jjb^^ dogu- ^ 

läris. Tub. 1663- 2teA. 1683f 4f 
Vom Forst- ij. Jagdregal ^. flichhorns Privatrecht 

§ 27§. u. ff., Mittermaiers Viiv^ix. § 261f ff. 
ji hasper. Fritsch : (st 1701). Corpus juris vena- 

torip-forestalis Jen. 1675« F. 2te4* c« mwi* 

Sam, Strykii. Lpsr. 1702-F» 
. Vom Wasserregia} s^ Eichhorns Priyiiti?. § %66* ff. 

u. Mittermaiers Privatr. § 279. ff. 
Noe M?z/r^r5 Wasserrecht* Ff. 1670. F. uuchin 
Ahasv. Fritseh, Jus fluviaticum variorum ^ucto- 

rum in iinum yolumen coli. Jen. 1772- 
Vom Bei^regal s, Eichhorns Priyatr. § 271^ ff» 

u. Mittermaiers Pfivatr. § 296. ff. - ^ 

F^ Meyer. Versuch einer Gesch. d. Bergwerksyer- 

fassnng u. d. Bergrechte im iy(ittel^lter, Eiseniich 

1817. 
Th. JVagnef, Coi^pus juris metallici, Lpz, 1791 F* 
C*. A^ L. KVaproth. Der Brandenbu|*gische geheime 

Staatsrath.. Berl. 1805. 

§ 1Q4, C. Protestantisch^ Kircheoverfassiiiig (E, § 5 5 2-5 5 8)< 

^ichhorus Kircheorecbl T. 1. S. 239, ff„ 413, ff, 
n. Mö. ff. 

10* 
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/, W^ Schopf. Did syniboIrBcbeii Biioher der evan— 

gelischen KiFche, Dresd« 1 8 2 6 » 2 • T. 
/. A. H. Tittmann. Libri syxnboUci eccl^siae evan— 

gelicae, ad fidemoptim^e^empl^ 2.A. Misi^. 1827. 
O. C. Augusti. Corpus llbrorum symbolicor, qui 

ii| ecclesia j^efonnatonim auctoritatem publicam 

Qbtinuerunt, £I}>er£i 1827. 

Zweite Periode. 

Vom Wjsstfalisphea Friedeu bis twc Erricbtung d^ rbeini- 

scbeQ Bundes. 1648 — 1806* 

' Aaflö8i)i&g der Re i cbs rer f as sung« 
f 1Q5, Qu^I^en und Hülfsmittel. 

Sammlung von Urkunden luad Staatsscbriftenf 

ßierber gehöreii, am^vrDuMontsxi. Rous§ets corps 
universal, I^unigs .Jleich^arcbiv, Lpndorps 
actapublp, i^a2^ßr^ europ. Staatskai^zleiu. dess. 
Fortsetze JRei^5$,Staatskanzlei, Schmauss cor-^ 
pus jur.gent.^ Wencks codex u. MartensTtontil. 

J. C. Lünig. Literae procen^m Europae, latina lin- 
gua exaratae. Lps, 1712? 9. T, (v. !• 1657 — * 
1711). 

Desselben: Deutsche Reichs - Can^lei oder aus- 
erlesene Briefe seit dem westphäl. bis auf den ra« 
stfidtischen Frieden? I^pz. 1714. 8. T. 

Desselb^i^: Sylipge publipor« negotiorum* Ff. 
1694« 4*9 dazu desselben: Supplementum, 
Ff. 1702. 4. (V. 1674— 1702), . 

/. Jos. Pachnery v. Eggenstarf, Vollständige 

. Samml. ^ller, von Anfange des noch währenden 
Reichstags v. J. 1663. bis anher (1740). abge- 
fassten Reiciisshlüsse. Regensb. 1 740-77. 4 T. F. 

J^herh. Chr.JT. v, ^chauroth: (st. 1766). VoH- 
sändige Sanmilung aller Coi^clusocnnl u. andei^r' 
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ti)>r|gw. V€]^ildluiigeii 4^^ oqiporis «nrngelico« 

S. T. R Fqrtsetji^.v. Nie. Aug. Henrich v. J, 

1753 — 1785. Regendr. IfßfSt F- 
jSf, JT, Qemeiiierf , Qesch^ der ö^enüichenyerhand^ 
}iuigef^ des ^u Regensburg noqh fortwährenden 

Rpichstgg« y vpn dfi^sei^ A»fe^g ^^^ *^f <!• ncucreii 
;Seiteii. NärnbT 17p4— ??-.3,T, f 
(pds^ander Tfmcelius: (Cnph. Leonk. I^ucht)^ 
Des H. R. R. Staatsapta, topiiptzigeh IQ. Säculo 
sicli finfahend^ Ff. Lpz. I7I6 — ÄS. 6'T. Jf^ 
(v. i700rrl7l6). T.4.U. 6. y.J.Joach. Müller^ 
. ßdninalungen y. Sta^tssclirif^en s^it 175$f s» in P^t» 

r^rÄl^itt, § 470.fi; , 

(jp.^E. Grafv. Herzberg; st. 179 ff.) ReoneÖde«, 
deduciions, manifestes, dedar^tions, traites etCt 
rediges e% publies, j>oi^ la cqur de Prasse depuis 
1756— l.7?0t Berh €fl Hamb' 1789— 9*. 3.T, 

{Gf.A: Arndt: st. 1819). VoH^dige SammL 
von Staatsspbriften zum Behufe der baierischen 
Gesch. nacb d. Absterben Kuifärst Maximilians III« 
Ff.Lpz. 1779— 79. 5.T. 

JIT, i^. Häberlin: (s^ ^808). Staatsarchiv. BrscWt 
Tüb. Heimst. 1796—1808. 62 Hefte. 

, CA. Dan. Voss. Die Zeiten^ oder Archiv für die 
neueste Staaten - Cr^sp)^. ^. Politik^ 'VS[\m Lp9l« 
1804 — ?0, 

(jfeschichtschrelber find HülfsmltteJ« 

Qistoire abregne des traites des paix entre les puissw« 
cesdePEurppe depuis lappix de Westphalie par 
feu M. de Kochf oovrage enti&rement refondu aug^ 
mente et continu^ fusqu' au congrös de Yiehne et 
aux traites d^ Paris de 181$f pfll* ^^ S(^höll. 

Pwpi« iai«~ja. 16 Tt 
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'. da 'PufeHeR>rf. De r^«a geslis Friderici 
Wühelmi magni, dectonsOrakdealMi^i, com- 
tnenbffiomm libn taoVemdecim. ■ Beste A. Ups. 
Berol. 1788i tt. 

Desselben; De röBnsgestis Friderici IH.i elec— 
toris Brandeobiu^ci, post primi Boi^ssiae regis, 
comm^tariomm libri tres» ' Fragmentam (vom J. 

, 1688 — 90) ex autograplio auctoris, editum* 
Xv.F. Eiv. de Rerzberg). BeroU 178 4. F. 

X* £• de pQÜnitz^ Memoires pbur'serrir k V histoire 
des quatre iiemief^. souVerains de la mai^a de 
Brandenboiirg (you Georg Wilhelm bis Friedrich 
Wiltielm) pujbUes p. ^, X.p^ £r2^>2/i. Berl. 1791« 
2-T.^ auchdeutscE. Be;*I. 1801. 2T. 

JFr. D.Häberlin. Entwurf der poIiti«fchen Gesch. 
des 18ten Jahrk T. 1. Hann. 1748. (bis 1740). 
jEuchfirp GIU Rink. Leopold d. Grossen, Rom.- 
. Kaisers, wmiderwiirdiges Leben a«Thaten. Köln 

1713. . ,r 

ft ^€iffter. Historia Leopold! magni Caesaris Au- 

gusti. Vindob. 1719— Sl* 2. t. F. 
]) es selben: Historia los^phiCaesaris, cumappen- 

4iee 4isque ad paeem Qadeuseni« Vienn. 1746*Fe 
/• CK Herchwkahn. Gesch. der Reg;iernng K. 

Jos<&phsL ]4>?u 178^*^9. 2..T. 
/. Jac. Moser. Probe einer Staatshistprie unter der 

Regiei*. K. Josephs. Züllichau 17S8* 
'ff^. Coxe. Gesch. des Hauses Öesterreich, von Ru- 
dolf von Habdnscg bis auf Leopold H. st* dr Engl. 
t.Dippoldn. Wa^r. I^pz. 1810—17. 4T. 
erst für diesen Zeilraiun tvicht^^ ' ' 

fr. V. Laniberty: (si tim l742)y Memoires pour 
serviK k FUstdire du* 1 8. si^le. k la fihye 1 724. 
i2.T. 4. 2teAe ämsi 1 73d---40. 14. T. 4. 
reicht bis 171 4f 
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(/.'K D.v.'Olenschlager). «GescKctte .^slnter* 
regni nach dem Absterben IL Karls VI, Ff. 1742 
^ —46. 4- T. 4. 

J. C* Adelung. Staatsgeseh* Eciropeiis, von dem 
•^ Ableben K. Karls VI. bis auf die gegenwiirtigen 
Zeiten. Gotha 1762— ISO- 9 ^. 4. ' 

Jir J« Moser. Stäatshistotie Teutschland«' unter K- 
Karl VII. Jena 1743—44. 2 T. 

^Friedrich II. Oeuvres histortques. Nouvelle edi- 
ticm. hftt. 1830« 4* T, und m dessen ^ Oeuvres^ 

' -posthum^s T. t'^— ^5* Hiötbire de mon temps; 
de la guerre de sept ans; memoires depuis la 
pdix de Hubertsburg jusqu' k la fin du plurtage de 
laPologüe; mem. de la guerre de 1778. 

{QjRäf.P&sck: st 1787.) Gesbh. d. österreichi- 
schen Erbfolgekriegs von 1740— 48. Dresden 
1787. 2.T. 

H^ Lloyd: (st. 1783). Oescb. d^ siebenjährigen 
Kriegs in Deutschland. A« d. Engl, übers, u* fort- 
. gest&t (v. 2ten T* an) von G. F. v. TMipelhof: 
(st»18p7> Berl.1794 — 1801, 6.T. 4. 

W. V. Archenhölzi (st 1812). G^eh. d. sieben^ 
jährigen Kriegs in Teutschland. B^erl. 1793. 2.T. 

W.v.Kuniaczo: (st* 18 11)» Geständnisseeines 
österreichischen Veter ans in politischer u. militä- 
rischer Hinsicht auf die. Verhältnisse fswischen 
> Oel^terreich imd Preussen während der IViegicruni^ 
Friedrichs IL Bresl. 1794. 4» 

F, A. V. Retzow, Characteristik der wichtigsten 
Ereignisse des 7)ähr. Kriegs. BerL 1804. 2.T. 

C W^v. Dohm: (st 1820). Denkwürdigkeiten 
meiner Zeit. Lemgo u. Hann. 1814—19. 6. T. 
(T. 5. Litt. 4. Schriften über Friedrich H). 

/« Jäc. Moser. Einleitung in die Staatshistorie 
DenCschhiiidis unter d. Regieirui^ Kaiser Fr^ni^ens. 
Ff. 1766, 
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X R Seyfärt: (st. 178§> Lebtoliaft^L 

.RöiMors.: Nünib. 1766. 
F,X. Huber. Leben Josephs II. Wien 1792. 
Jgn^ Cornova. Leben Josephs 11. . Prag 1 80 1 . 
J.PezzU Characteristik Josepbs n. Wien 1790« 
Josephs IL Briefe» Lpc. 182£. .. 
/, Kp.F. Manso: (st. 1826).. Grescb* d,.preussl- 

scben Staats, vom Hubeirtsbergeir' Frieden bis zur 

Äweitcö Pariser Abkunft. Ff. 1819— 2t, S.T. 
/^. JL. V. Mas^enbaeh^ Memoiren, aur Gesch. des 

prenss. Staate unter Fned^ch Wilbehn 11. und IIL 

Am$t.l809- S.Tt 

F. Saalfeld. Allgemeine Geschichte d. neuesten 
. ^tt, seil dem Anfange 4t f|*anzös. Revolution bis 

%\mi Aachener Congi^sjs« , Lp^i- 181.8*^1823« 
. 4.T»ii|8B4d> 

G. G.Bredow: (st. 1814). Chronikd* 19. Jahrh. 
Altona Lps. 180 1 — 3 1 • 26. T. vom Step an von 

. K. yenturini reicht bis 1 8 2 9* 
Ant. Chr. JVeäekind^ . ChronojLogisches Handbuch 
. der iieuen Geschichte, (v. 174O-' 1815). 4teA. 
>Lüneb.l81ff— 1«* «•T. 



Reihe der Kaiser, 

XLIL Leopold f. 1667—1706, 

XLIIL Josef I. 1706—1711. 

. XLIV, Karl FL 1711—1740. 

XLV. ÜTar/ ^//. V. Baiem. 1742— 48, 

■ ♦ ■ 

Lothringisch-Oestermchisches Haus, 

.■XI.VI. fretnzL 1745-^1765, 
XLVIIv Josef JI. 1765-^1790. 
\JtLVIII. LeopqldJI. 1790 — 1702, 
^U^' : Franz If. 179.a--180§. 6. Äug, 
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% 106« L Uebersicht der Schicksale Deutschlands 

in seinen Yerhältaissen mit d^noiAuslakide^ 

, von t648-r^l740. , ...:. ii^.: 
(E §588—591). 
jFI Rühs. Historische Entmckeliing des Einflusses 
- ;' Frankreichs u. der Franzosen auf Deutschland u« 

die Deutschen. >BerL 1 815« S 

IL Innere Gesishichte Deut$efaland8. T.i648-~ 

1740. ' 

* » * » < 

§107. Reichsangelegenheiten/ (E. § ^92— 594). 

/. A. Kopp. AhhandL yon der Association derer 
yordereiiReich^kreise.. Ff, 1739. 4. 

§ 108. Uebe^sic^it derSp(3pialgesphichte. (E« § 595-^598)t 

(jFl Xt ^. Behrenfior^f). fietrachtiii^en über die 
K;riegskuiist, 2te A. 1789,^-7 1800. ß. Abth, 
Pe«sel][)pn: Ap}io^ism^n. 180^. , 

P. F. Stuhr. Die brandenburgisch preussische 
< , Kriegsverfieissiüig aur Zeit Friedrich Wilhelms des 

grossen Kurfürsten. T, 1. B^rl. 1819. 

C« (?, V* JTiile. ; iD^achricht vou der churqLärk^schel» 
Contributions- u. Schoss-Einrichtungy oderLand- 
steuerverfassiiiig 4^s Rit|erschaftscorpori$« 2te A. 
Halle Lpz. 1768. 4, 

CJrkiindliphe Darstellmig des dem Schleswig - Hol-i- 
«teiiiischen Landtage, Kraft der Landes - Grund- 
verfassung zustehenden Stepe|i>ewilligungsrech)ts. 
herausgegeb. von F. C. Dahlmqxtn. Kiel. 1819» 

Pesdurchlaucht. Fürsten <-«- Chris toph Inudewig} Her-T 
zog zu Aleklexiburg ' — mit Dero Ritterschaft u. 
Laudsphaft getroffene landesgesetzlichf Erbver-r 
gleich zu Re^ock 18* April 1755. Schwerin. 
1755.. F. 

Q$UA.If^y.L(tmotte: (st»1798)T Vp|i4. |i^i|d-< 
räth^n i» der Km^foark, in d es s e U b e n Abhand- 
jungen. Berl. 1793-7-p. ^2.T, im Jst^nT, 
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Tf Bf V, Üaspari. ActenmlEssigeGesc]i,derberahiii<« 
ten Sahburgev Emigration a. d. Lat. m. Yorbe-* 
riebt yon Fr. X. Huber. Said). 1790« 

§ 109/ Illt Veränderte Yerhältnisse in dfilr politi« 
schea Lage der deutschen Staatea v. 1 740 — 

1789.> (|. §699—602). 

JVIemoire bistorique de la iiegotiätion «n 1 778.- pour 
la succession de Bavi^re oonfi^e paor le &oi de Pmsse 
Fred^ric ie Orand au comte Eustacbe de Görtz. 
Ff. 1812. 

(/, F. Seyfartj) Unpartbeiisobe Gescb. *d. baieri- 
sehen Erfolgelriegs. Lpz. 1780« 2»T* 

C W. V. Dofun'. üeber den deutsch. Furstenbund« 
Berl. 1 78 5* u. in d e s s en Denkwürdigkeiten T. 3* 
' JfV. Muller. ÖarstellangdesFürstenbundßs Lpz« 
^ 1787. n, in dessen Werken T. 9. 

IV. Upistur^ d«r deutsi^ii Reichsyerfassang, 

. TOP. 1789 — 1806. 

S liO. Französischer Krieg von 1792-— 1801.- 

(R § 603« 604). 
•C 1^. V. Dohm. Die Iiütticher Revolutioii. BerL 

1790. 
, F^. Gentz. Ueber den Ursprung n. Charaoter des 

Kriegs gegen die franz, Revolution. Berl. 1801. 
Scbriftcn über die französichen Kriege in Deutsch^ 

knd s.in Erschs Litt. d. Gesch. N* 2059 C 
(X. L. V. Haller,) Geheime Creseh. d. rastadter 

Friedensunlerbandlungeu. Germanieul799* 6.T. 
Frh. V. Münch Bellinghauseti. Protocoll d, Reichs*- 

iriedeusdeputatipn zu Rastadt mit den Originalen 

genau verglieheu. Rast. 1798« 6*T. 4. 
§^11. LüneviUer Friede. 9* Febr. 1801. Eeiohsdeputa- 

tionshauptschluss. 23« Febr. 180d* 

(E. § 60fi. 606). 
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K. E. A^P* .Hoff^ Das deutsche Reickyor dar Re^ 
- voliitionu.i^ach demFrieddBYOnLüiieyille. Gotha 

1801— 18Q5. 2.T- . . 
A. C. Oasparu Der DepatatioiisrRecGiSy mithist* 

geogr. u. Statist firläutenmgen. .Hanah. t803v2-T. 
Der französich russische Entschädigungsplan, mit 

hist.. geogr. u. Statist^ .£rli|uterai]geii. Regensb. 
' 1802. . ^ / 

§ 112*. Oesterreichischer Krieg v. J« 180,5« Rheinbund. 

1 2- Jul« 1 80 6* l^^iser Franz legt die Reichsregie- 

ningniedo*. $4 4ug^. 1806. (E. § 607)* 
Die Schriften über d. Ejrieg T« 1805* & in Erschs 

Litt d. Gesch. N. 2126« ff- Ut über d. rheinischen 

BundN^ 2965^ C u* Klübj^rs öffentl^^echt des 

deutsch. Bundes § ^4. t^ . 2* 
P. A, JVinkopp, Derxheinische Bund. Ff. 1806 

— 13. 69 Hefte in 23 T. ^ 
/ March. Luchcßmi. Historische Entwicklung der 

Ursachen und Wirkungen des Rheinbundes. Aus 
. dem Italienischen (Wien 1819). von i?. /. F. 

V. Halem. Lpz. 1821—^2., 2. T. 
^ K. A. L, PölitZ. D€^ Rheinbund, historisch und 

statistisch darg^teUt Jjpz. 1811» 

Dritte Periode« 

Von der Entstehung des rheinischen Bundes bis 2ur Ent«- 
stehung des deutschen Bundes. 1806— 1815- 

(E. §607— 612> • ' ..; 

§ 114. I>ie deuttekea Kriege votf laD^tt^-f-IiSlS. 

^chrift«! über :d.Krief v.;jl806« 1h Ti j.in Erschs 

Litt d. Presch. 103 U ff«. : 
K.Vi^ Plothoi ^^ffeimph wäKbud dejr Kriegsope- 

rarlionen amisdieaPrensaen u. Riissland einerseits 

xa, Fraakrdbhs anderelrseits i. d» J. 1806. und 7. 

Berlin 1811. 
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* J. Nettetbeck Bürger zu Colberg* ($eIb^iogra- 
'pTii4 Hdlle^t82t. 2.T. 
Schriften über d. Krieg von 1 809* s. in Erschs Litt« 

• * H. Frh: V. P^alentini. Gescliichfe d. Feldsugs von 

J. 1809. Beri. 1812. 8te A. 1818. 
Jac* SaL Bartholdi. Dei^ Krieg 4. tyroler Land«* 

leutei. d.J. 1809^ Berl. 1814. * 
Ge^hidite Andreas Hofei^ , durchgehends aus Ori-* 

ginalquelkn. Lps. Altenb« 181'7« 
Schrifteü über d* Kneg v* < 1 8 1 3« n. 1 4« s. in Erschs 

Litt d; Gesch. No. 2184. ff. 
K. V. Plotho. Der X>ieg in Deutschland u. Frank- 
reich iö d. J. 1 8 1 3^^1 5/ B^H. 18 1 7. 
C. V. fF. {Müffing). Zur Kriegsgeschichte der 

Jahre 1813«-^ 1^* . Die F^ldzüge d. schlesischen 

Armee. Berl. 1824. 2 T. 
Die Centralverwaltung der Verbündeten unter dem 

f reiberm v. Stein. Deutschi. 1814. 
§ 115* * Der wiener Congres$; Der deutsche Band. 

(E. §^11. 612). ' • 
J, L. KiüBer. Acten d. wieber Congresses. Erlang. 

181fr— 19. SliHeftein 8.T. 
Desselben: Uebersicht der diplomatischen Yer*- 

handlungfen d. :wieiiar Congt^lse^. Erlang. 1816. 
j 24. Abth, . / ' 

ProtocQlle der deutschen Bundesversammlung nebst 

den,^ locö dictafutae gedruckten Beilagen, seit d. J« 

1 8 1 6. F. (ids amtliche Mittheilungen). ProtocoUe 
' - 4er d^titdchen BUttdedVeorsaiDmL ^L 1dl 6-^28« 
' • 191*^ 4^ ((Urflas Publikum, i>hnedie9 loco dicta- 

turae ged. Protokolle, "Registraturen u. Beilagen). 
' G.'i>k Meyer^ Repertoriüm zu den Verbaiidl. der 

deutschen Bu»deBveirsaminli/€fi 1820— 22. 4H. 
Caj. de Raxis.de Flässian. Histoire du congr^s de 

Vienne. Paris 1829. 3. T.i 
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/ ^ Hibtp:ii0agern* Mein Anlheil ^n der Politik* 

Stuttg. 1826. 
§ 11 §^ { Vüvfiassttiig uxid Oesetigebung. (fi..§ 61 8> 
! ' /^ £. E^Orfi Barth v. Barth^nheim^ Beiträge 
zurpöBtisclien GetfetaBkiinde'imdsl^rreichk Kaiser-»* 
staafiew WwiilSil— 21» ^2. TJ ^ i • 
: J. Jatit Mosers (it 1 78 1) irfje», wit ihm selbst. 
; < beschrieben. Oibiib*lt«0. SteA. F£ 1777. 4.T« 

/. C. Leist. Lehrbudbi des drätscHen Staatsrechts. 
; Götl. 1'802. 2. A. 1806* : » 

. ^ iJ. ZÜntd. Entwta^elneA Slaatsfeehts fdl* d. Rheine 
bUdd. Münch. 1807^ 
V J* ^' ^^ Brauer^ Baitrfige zu einem «Ug.^ Staats-^ 
1 ethte des * Rheinbaüdes. Karisrahe 1801, 
\L L. Klüber. Staatsr. d* rheim Bundes. Tübj 1 808« 
£^.5*. Zaöhariae^ Staatsrecht der rhein. Bundes-' 
. . Staaten. Heidett>.1810. . 

j4, W* Rehher g. Ueber dierStaatsTerwaUung de^t- 
scher Latider und die Dieiterachaft der ttegentem 
Haim. 1807» « 

£in Verzeichuisa der deutschen LHuder^. in welchen 
die Leibeigenschaft aufgehoben wurde, s. in Klü" 
i fr^rs öffend» Recht des deutschen Bundes. §266« 
Ch. Fr. V. Weidmfeldn GründL E&twidkelung der 
-;: Dispens-4- tuldlNuOijdiaturstrdtigkeitea. 4788. 4. 

. - f' ^yJustinüs Febranius: {J^ N. v^ Hontheimy De 
statu ecclesiae s» oben S.*l28.t 
Jos.FaLEybel. \YfisUtdevPAML Wien 1782. 
i Derselbei i Was is4 ein Blsdicif. i Das. 1782. 

P t. Ph. Wolf: (st laOÖ.) O^eh^ d. röm. kathoL 
Kirche unter d. Regierung Papt Pins YL Zürch 
1793—1802. 7.T. 
' {J.Müller,.) Reisen der Pid)ste» 178S. ins. Wer- 
ken. T. 8. ' ' '• 
Resultat des Edaset Congi'esses, Ton den 4 deutschen 
Erzbischöfen unterzeichnet i somint genehmigen- 
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der AntyfA Sn £« Majestät, itMcliteii Actedstucken« 

Ff. Lpt. 1787» ... 

C* ^* de Drastt^ Hühlshof. . {}i»(»rt.d9 jomilti-« 

sirifci et eownuiiis cwamci eirti^mateimoiui im— 
. p^dmelitadificttiiiutie. :Boiuai>822« < 
Codex jun^.eccleaivtaei'lo^pbibl^ odieir Tollstandige 
< SffmmL allctf wflll^eud•d^ Üagiäiv JFoscph n.'er- 

.g$atgeQimi.Ven^l4qiui^tm4^t^ Ff. 

Lp». t78B-f-8§* 2^T, .; . 

Von den neuerai» . G^eselb&gij^ifiigiit .Aer deutschea 
. .Steaten S^MühhormFm^Sb^cU.^Ü. Mater-- 

maiers FAvatr. ^i9* ^ , . .[' .' , . 
Selmftm äbev daA .preiiss^ {«wdi^cht $^inErschs 
^ .Xiltd^Jarispradms» 2« A..,N«<460'ff.: 
.{Simon), fieridit über d; sciei^ische Redaction 

der Miilerialieii^derprei|S4i4iGlieh Gc^etegebung^ iu 

Matthis JQristi$cfaier..Momtlchi:ift.fiir d. prenss. 

Siaatem T. 2. Heft S^ * 

i^. Aloy9 Edler v. Z&Ulen < Vorbemtungen zur 

nenesten dsterreichiscben G^^^^ebong im Straf- 

;und JuuitaiaclKu . Wie« IglO« ! 4. T. 
^nU Fr.JusU 2Älfcaar;. (göb,^ir72> Ueberdie 
. NodtwendigkeJI «iae«i aUgeiHdbea b&rgerlicben 

Bieeht» iu Dent^cU. BeideUK WiA*. x . 
Ül £ t^»'viiSitlMf'V^^^(9^17iiO). f Vom Beruf mi- 
. iexeTj 2kit mv^ea^gebwag <i. Aeebtewiasknscbaft. 

Heidelb. 18t4*.'^: \. .. •: 

iR.J.Am:%^4Feuerh4th:X^^%7B)*. JBetrach- 
^ . ] ton^ßn ä9bä^.d• OoffebtUcWeit ii« Mündlichkeit der 

äetfcdüigkeitapi^ei .iOiesien l&21v \ • 
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A^4^d»:€t; corrigeivd«« 

S. 9* Z. i4* ist das F. lu streichen^ ,r ' .u" .' 

^ _ ,^ 27. cüerst ▼. La^ptto Chvuhini .(^t. l6i26). Kot» 1566. F, 

— 1^. — 14; 1: B^m, Sollür^ Tinius:'-' ' ' ^•^•; ' ' 
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